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本書の使いかた 


このたびは、キヤノン FV M 3 日日をお買いホめいただきまして、誠にありがとうご 
ざいます。ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのラえ、正しくお使いく 
ださい。お読みになった後は、大切に保管してください。 


本書 の記載にごい て 


图 

國 


:操作するラえで、守っていただ 
さたいことです。 

:基本操作に加えて、知っておいて 
いたださたいことです。 


(田〇〇) :() 内の数字は参照ページです。 

-艾中の r 画面」は、液晶画面またはファイン 
ダーの画面を表しています。 

•艾中の「カード」は、マルチ方ディアカー 
ドまたは SD ^ モ U —力ードを表していま 
す。 

•艾中の「画像」は、静止画と動画を表して 
いまず。 

•作例写真は、スチルカ^ラで撮影したちの 
を使用しています。 



動作モードについて 


動作モードは電源スイッチとテープ/カード切換スイッチの位置で切り換えます。 


動作モード 

電源スイッチ 

テープ/カード 
切換スイッチ 

画面の 

表示 

主な動作内容 

[Xl 

[カメラ，1^1 

カメラ 

画 


テープに動画を撮影し 
ます。 

29 

【再生•画1 

再を 


テープを再生します。 

39 

け メラ •因 1 

カメラ 

巧 

胞 

カードに静止画/動画 
を記録します。 

32 

f 再生 •田） 

再を 

啞 

カードを再生します。 

41 
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ちくじ 


力、んでん •' 

撮る テープに動画を撮る . 

カードに画像を記録する . 

ズームを使ラ . 

ワイド画面で撮る . ワイド TV 

よりよい撮影のために . 

見る テープを再生する . 

カードを再生する . 

音量を調舊する . 

テレビで見る . 


はじめに 


本書の使いかた . 

付属品をお確かめ < ださい.. 

必ずお読み<ださい . 

安全上のご注意 . 

各部のなまえ . 

画面の表示 . 


飾^しぶラ 


1 . 電源を準備する . 

2. カセットを入れる . 

3. カードを入れる . 

4. カメラの準備 . 

已. U モコンを使ラ . 

日.コイン型 U チウム電池を入れる . 

7. 液晶画面を調整する . 対面撮影、 

液晶バックライト. 

8. 曰時を設定する . 
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使いこなず- 

撮影モードを選ぶ お 


撮影場面や目的に合わせて撮る....撮穀モード.. 
P プ□グラム AE で撮る . 


手動で明るさを変える . 露出 n ック/露出補正 

手動でピントを合わせる . 

LED ライトを使ラ . 

セルフタイマーを使ラ . 

外部マイクを使ラ . 


設定を変える① FUNC . ボタンで設定する . 

師雁）乂二"!一の紐か ....... 


設定を変える③ 


色合いを調整する . ホワイトバランス ..... 

画質を効果的に処理する . 画質効果 . 

場面の切り換えと特殊効果 . デジタルエフェクト. 

ニュー項目を設定する . 

じ^;<ニューの紹介 . 

風音を低減して撮る . ウインドカット . 


..ウインドカツ I 

青る 画面を拡大する . 再生ズーム . 

撮影情報を表示する . データコード . 

最後の場面を探す . エンドサーチ . 

撮影曰の変わり目を探す . 日付サーチ . 

見たい場面に戻る . ゼ□セットメモリー… 

デジタルカメラ機能画質や画像サイズを選ぶ . 

テープ撮影中に力ードに記録する ...テープ/わー ド同時記録.. 

ピントの合わせかたを変える . 

ドライブモードを選ぶ . 連写/高速連写/ 

AEB. 

画像を見る/探す . スライドショー、 

インデックス画面、 
力ードジャンプ機能… 

画像を消去する . 画像消ま . 

画儘を保護する . 画像プ□テクト . 

カードを初期化する . 


画像を見る/探す. 








































編集ずる 


ダビングする . 


..103 

録画する . 

アナ n グ入力 . 

..10巳 

DV 録画する . 


..109 

アナ□グ信号をデジタル信号に変える. 

アナ□グ-デジタル変換... 

..113 

音声を追加する . 

アフレコ . 

..11巳 

テープの映像をカードに記録する 


..119 


广巧刷ずる 


静止画を印刷する . 

...ダイレクトプ U ント .…12] 

印刷設定を選ぶ . 

. 12巳 

なプ1」ント指定して印面 IJ する.. 

. 127 

V _ 

_ ) 

り。、/ — I 、ゾ /_■# 立がホス 

いノ ー i ^ 1し巧 imy W 


テープの映像を取り込む . 

. 131 

カードの画像を取り込む . 

...ダイレクト転送 . 133 

送信指定する . 

. 137 

_ J 
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海外で使ラとさ . 1已日 

保証書と アフターサービス . 1 巨] 

主な仕様 . 162 

索引 . 164 
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イ寸属品をお確かめください 

本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。 


FV M 300 
使用説明書 

/ / 

Canon D に ITAL VIDEO 
SOLUTION DISK 
〜カードの画债で創る- 
遊ぶ〜 

/ / 

コンパクトパワー 
アダプター CA -570 
電源コード 

バッテ U —パック 
巨 P -208 

コイン型 U チウム電池 

CRISIS 

(本体用） 

〇 

1」モコン 

(ワイヤレスコント□ーラー) 
WL - D 8 已 

コイン型1」チウム電池 
CR 202己 
(1」モコン用） 

の 

ステレオビデオ 
ケープル 

STV -2 已 ON 

US 日ケーブル 
IFC -300 PCU 

ソフトウェア CD-ROM 
DIGITAL VIDEO 
SOLUTION DISK 
(DIGITAL VIDEO 
SOFTWARE の使巧説明書び 
PDF で入つています） 

0 



ジョイスティックの使いかたについて 

ジョイスティックは、耐厄)メニュー、メニューの項目を還んだり、画面に出 
る操作案内か5機能を選んで、ビデオカメラを操作します。 



本書では、画面に出る操作案内か日還んだ機能を「」に入れ 
て、<ジョイスティックで「フォーカス」を押ず>のよ5に表記し 
ています。 


露 お 

をィ•の 
フオ-占ス 


6 




必ずお読みください 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをして、正常に録画•録音されていることを確認してください。 
万が一、ビデオカメラび正常に動作しない場含は、「故障かな？」（の14日）をご 
確認くださし、。 

記録内容の補償はでをません。 

万一、ビデオカ^ラやテープ、カードなどの不具合により記録や再生されなかった 
場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。 

著作権について 

あなたびビデオカ方ラで録画-録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、 
著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中 
には、個人として楽しむなどの目的であってを、撮影を制限している場合びあ0ま 
すのでごま意 < ださい。 

長時間録画モードについて 

長時間録画 （ LP ) モードは、標準 （ SP ) モードの1.已倍の録画びできる機能です。 
長時間モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやずく、再生 
時、画面にモヴイク状のノイズび発生した0、音声び途切れたりする場合びあ0ま 
す。大切な撮影には標準モードをお使いください。 

液晶画面やファインダーについて 

液晶画面やファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られています。目日.99%政上 
の有効画素びありますび、黒い点びあらわれたり、ホや青、緑の点が常時点灯すること 
びあります。これは、故障ではありません。なお、これ日の点は、記録されません。 

商標について 

. n ゴは商標です。 

-"ぶ夕►- □ゴは商標です。 

- Macintosh , Mac 日 S は、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

- Windows 劍ま、米国 Microsoft 社の米国および他の国における登録商標です。 

- HDV は、 ソニー 株式会社と曰本ビクター株式尝社の商標です。 

- DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会 （ JEITA ) の [Design rule 
for Camera File system 」 の規格を表す団体商標です。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議尝 ( VCCI ) の基準に基づくク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま 
すび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 
害を引き起こすことびあります。本書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 


はじめに 
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安全上のご注意 


ご使用の前に必ず「まを上のごま意」をよくお読みください。 


么警告义お、感電、破裂などにより、人び死亡または重傷を負う可能性び 
> 想定される内容 

A 注意人び傷害を負ラ可能性および物的損害のみの発生び想定される巧客 


万が一のとを 


A 警告 


运 

フラグをコンセント 
か日巧く 


接轴禁止 

禁止 



♦ •煙が出ている、へんな臭いがずるなどの 
異常が凳生したとを 
落としたり、外装を破損したとを 
-内部に水、海水などの液体や異物が入つ 
たとを 

上記の場合は、電源プラグをコンセントか5 
巧き、バッテリーパックもはずず。 

火災、感電の原因。キヤノンサービスセンターまたはご購入になっ 
た販売店に修理を依頼して < ださし、。 

♦ 雷が鳴り出した5、アンテナ線や電源プラグに軸れない。 

感電の原因。 

♦ バッテリーパックか5液ちれしていた5使わない。 

皮膚の障害、失明、発火の原因。 

-液び身体やお服についたとさは、水でよく洗い滿してください。 
•万一目などに入ったときは、きれいな水でよく洗った後、ただち 
に医師に相談してください。 






機器を取り扱ラとき 


A 警告 


♦ 分解、改造しない。 ^ 

発熱、火災、感電、けがの原因。 が 

♦ 強い振動や潭撃を与えない。 S ク ぅ 

破損により、火災、やけど、けがの原因。特 
に、液晶画面がレンズは、強 U 難をちえて、 

割れるとけびの原因。 

♦ 指定された機器を使用ずる。 

火災、感電、けがの原因。 

♦ 機器の内部や端子部に金属類を入れたり、ショートをせない。また、 
カセットの挿入□などか5巧部に金属類や燃えやずいものなどを差 
し込まない。 

火災、感電、けがの原因。 

• め5さない。 

火災、感電、やけどの原因。雨天、降雪中、海岸、水辺、湿度の高 
し、場所などでの使用は、特にミ主意してください。 

♦絶対に、バッテリーパック、コイン型リチウム電池などを、加熱や 
义中投入しない。 

破裂によ0、やけど、けびの原因。 

♦ 電源コードを傷つけない。 

-加工しない。 

•無理に巧げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしない。 
•熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 

-電源コードを巧くときは必ずプラグを持って抜く。 

電源コードび傷っくと（お線の露出、断線等)、火災、感電の原因。 

♦ 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

火災、感電の原因。 

♦ 充電中は長時間触れない。 

低温やけどの原因。 

♦海外旅行者用の電子式変圧器や航空機、舶邮、 DC / AC コンバー 
ターなどの電源に接続しない。また、表示された電源電圧や周波数 
W がでは使用しない。 

火災、感電、けがの原因。 


はじめに 
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安を上のごを意一つヴを 


广 

〇 

強制 

(§) 

めれ手禁止 

〇 

強制 

〇 

強制 

〇 

強制 

〇 


A を意 


♦飛行機巧で使用ずる場合は、乗務員の指示に従ラ。 

機器か5出る電磁波によ0、飛行機の計器に影響を与える恐れびあ 
0ます。 

♦めれた手で、電源プラグを巧さ差ししない。 

感電の原因。 

♦ コイン型リチウム電池を金属のピンセットなどでつかまない。 

発熱により、やけどの原因。 

♦ コード類は、つまづかないように配置ずる。 

足を引っ掛けて、転倒したり製品び落ちたりし 
て、けがの原因。 

♦バッテリーパック、ショルダーストラップ、グ 
U ップベルトなどを確実に取り付ける。 

脱落すると、けがの原因。 

♦バッテリーパックやテレコンパーター、ワイド 
コンバーターなどを取りはずずときは、落ちな 
いよラに手をそえる。 

落ちると、けがの原因。 



10 




使用•保管するとき 


A 警告 

♦ 風呂場などの湿度の高い巧や油煙、ほ 
こり、砂などのをい場所で使用、保管 
しない。 

内部に水などび入ると、火災、感電、 

やけどの原因。 

♦直射日光下やストーブ、照明器具のそ 
ばなど、目0でむ上の高温の場所や炎天 
下の密閉された車の中に置かない。 

発熱や破裂によ0、火災、やけど、けがの原因。 

♦ 不ま定な場所に置かない。 

落ちた0、倒れたりして、けがの原因。 

♦ 電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた巧で拭き取る。 
火災の原因。 

♦ バッテリーパックの端モ部に金属製のキーホルダーやヘアピンなど 
を接邮させない。 

「十」と「一」の端テびショートされ、高熱や液漏れにより、やけ 
ど、けがの原因。 



A ま意 


参ふとんやクッションなどをかけたまま 


^ ♦ふとんやク，. 
'ey 使用しない。 


内部に熱びこわ0、火災の原因。 

♦使巧しないとをは、必ず電源プラグを 
コンセントか5抜く。 


フラグを]ンむ ■ 

卜か 5 巧く 乂災の原因。 




はじめに 


s 柳 
風で 
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安を上のごを意一つヴを 


A 警告 

• 運転中に使巧しない。 

交通事故の原因。 

• 撮影しているとさは、周囲の状況にを意ずる。 

けび、交通事故の原因。 


撮るとを 


おモ様びそばにいるとき 


LED ライトを使5とさ 


A を意 


禁止 


• 車の運転ちに向けて LED ライトを使巧しない。 

事故の原因。 


A を意 


^ ♦お子様がカセットの挿入□に、指を巧まれないよ5にずる。 


磬壁*做い 


けびの原因。 


A 警告 


A • コイン型リチウム電池をおモ様の手の届かないところへ置く。 

臂万一、飲み込んだ場合' 電池の金属トス;壊れて' 


〇 


電池の液で胃、腸び損傷する恐れびありますので、 
ただちに医師と相談してください。 

♦ 乳幼巧の手の届かないところに置<。 

感電、けがの原因。 



綱 
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各部のなまえ 

() 内の数字は参照ページです。 

を面 



ち面 
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各部のなまえ一〇ヴを 


正面 



ステレオマイク 
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®r 

感^ 


0 - 

P 


が 

□ 

の 

耐 

a 


■□■円 


因15 
20が 


綺化 


J — ~ 






化頓其# 


1 - 

颜 @@ @ 


^バッテリー残量表示（⑩) 



本機にバッテ U — ノ v " ックを取り付けたとを 
に、バッテリー残量の目安を表示します。 

- 「 CD 」 びホく点滅した5、充電した 
バッテ U —パックと交換してください。 

-消耗したバッテ U - パックを装着すると、 
電源び入5なかったり、「亡に!」が出ず 
に電源び切れたりすることびあります。 
実際の残量と表示内容は、本機やバッテリー 
パックの状態により必ずしを一致しません。 


画面の表示 


() 内の数字は参照ページです。 

テープに撮影する(〔カメラ•画）) 


⑩②⑤④ 






田—□•田 


T 


I 


® — j- 弟 

®— ^が 
⑩一 P d) 

®—\- のトト?ェ-ド 

I —I 

⑩ r が圧]杳 


-顿 

I 11—频 

MF 画固 川 ^ 
0：09：39- Pr ^ 
画51か — I P ® 

由 画 T "^ 娜 

咖蝶 

お化⑩ 
口 bit - r ~ L @ 


因が¬ 




か 顿 




1 


® @ ® 

力ードに記録する(けメラ•因」） 


①動作モード、ズーム（36)、 

露出 • ~ D ~~〇 (50) 

感マニュアル フォー カス（已 3) 
③手ぶれ補正 (76) 

(5) 録画モード （78) 

⑤撮影モード (46) 

麼ホワイトパランス胆 2) 

③画質効果（已己） 

感ドライブモード （93) 

感デジタルエフェクト (66) 

⑩カード動画サイズ （8 日） 

⑩力ード静止画画質/ 

サイズ （8 日） 

狼)セルフタイマー（己 6) 

⑩お知らせタイマー （30) 

⑩テープ走行 
饭)タイムコード （30) 

狼テープ残量 (30) 

⑩バッテ U —残量 

⑩ウィンドカット （83) 

⑩オーディオモード （7 日） 

感ワイド TV (37) 

@カード静止画の記録可能枚数旧 9) 
璧)カード静止画の記録可能枚数 （89) 
避)カード動画の記録巧能時間 

逸)結露 （144) 

猩) U モコンセンサー （81) 

運)手ぶれ警告 (76) 

赁) LED ライト（已己） 

頸)静止画記録でのピント（32)、 
露出調整（已の 
透) AF 砕 （34) 


@ @⑩⑩ 
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國> — 
0:09:41:13 
画5り 

エンドサ-チ 




AM 目： 04 
2006.1. 1 


口面 

ステレオ1 
■む)_ 


耐 

iS 


クを再生する ((再生 •画）） 


①] 2 bit 音声出力 （117) 

@エンドサーチ （86)、 日付 ヴー 
チ（87)、アフレコ （1] 己） 

感デジタルエフェクト (66) 

④カード動画サイズ （89) 

魯カード静止画画質/サイズ旧 9) 
® 録画モード (78) 

③テープ走行 

⑧タイムコード（カウンター) (30) 
感テープ残量 （30) 

⑩データコード （8 己） 

⑩操作案内 


テ— 


① 

感 

③ 

感 


テープ走行表示 


•II 

■ 

▲ 


録画 

一時停止 

停止 

取出し 

再生 

早をり 

巻戻し 


阳/因：早送り再生/ 
巻戻し再生 （ 4 日） 
x 2 ^/^x 2 : 2 倍速再生 ( 4 日） 
x 1 ^/^x 1 :1 倍速再生 （ 4 日） 

卜/ィ:ス□-再生 （4 日） 
||►/ ィ II : ] マ送り再生 （4 日) 

► 11/11 ◄ :再生一時停止 （4 日) 




さ /*II 


曰付サーチ （87) 

ゼ□セットメモ U —早送り/ 
巻戻し （88) 

アフレコ音声記録/ 

記録一時停止 (115) 


力ードを再をする(牌•口）） 


©- 


口 e 


中)） 


.On 


巧 


365-6553 


1152 x 864 


71^① 

I 

丄-③ 


—齊+ 

AM 日：31 
2006.1. 1 


I 

卜 


⑥ 


365-6554 
巧35/3已 
耐00:00:10 


心① 


-感 

-0 


①画债番号 （82) 

CD 画债枚数 

③ カード静止画サイズ 

④ カード動画サイズ、 
動画再生時間 

⑤ 画债プ□テクト （99) 

⑥ データコード （8 己） 


⑥⑦⑥⑥ ⑩ 



17 





ステップ 7 電源を準備する 

本機は、バッテ U- バック、または家庭用コンセントにつないで使用しまず。バッ 
テ IJ- パックは、充電してか！5使用しまず。 

バッテリーパックを取り付ける 



〇電源スイッチを「切」にずる 
©液晶画面を90°まで開く 

0 バッテリーバックの先端を矢印ち 
向に入れ、カチッと□ックされる 
まで巧し付ける 

バッテ U— バックを使うときは、シヨー 
卜防止用端テカバーを取りはずします 
(口 1己0)。 

バッテリーバックを取りはずずと 
きは 

① 液晶画面を90°まで開く 

② BATTERY RELEASE (バッテ U- 
取りはずし）ボタンを手前に引き、 
バッテ U —バックの後ろを持ち上げ 
る 


パッテリーパックを巧電する 



〇コンバクトバワーアダプターに電 
源コードを差し&む 

© 電源プラグをコンセントに差し& 
む 

0 端モカパーを開を 、 DC IN 端テに 
コンバクトバワーアダプターを差 
し込む 

充電 (CARD/CHARGE) ランプび点 
滅し、充電び始まります。 

充電び終わると、充電ランプび点なし 
ます。 
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コンパクト/ のー アダプターを巧く 
ときは 

①コンパクトパワーアダプターを本機 
か5抜く 

③電源プラグをコンセントか5抜く 
感電源コードをコンパクトパワーアダ 
プターか5抜< 


家庭用コンセントにつないでほラ _ 

本機を家庭用コンセントにつなぐと、バッテリーパックの残量を気にせずに使用で 
さます。また、バッテ U —パックは取り付けたまま使用しても、バッテリーパック 
は消耗しません。 

〇電源スイッチを「切」にずる 
© コンパクトパワーアダプターに電 
源コードを差し込む 

© 電源プラグをコンセントに差し& 
む 

〇端モカバーを開き 、 DC IN 端子に 
コンパクトパワーアダプターを差 
し込む 




〇コンパクトパワーアダプターを抜き差しするときは、必ずビデオカ六ラの 
電源を切ってください。 

〇コンパクトパワーアダプターを使用中、音びすることびあ0ますび、故障 


ではありません。 


〇バッテリーパックの充電中は、電源コードをコンセントか5巧を差ししな 
いでください。充電び停止したり、充電ランプび点灯しても正しく充電さ 
れていないことびあります。このような場含は、バッテ U —パックを取り 
はずし、取0付け直してください。また、充電中に停電が起さた場合も、 
同じ手順で充電し直してください。 






ステップ 1 電源を準備ずる一ごヴを 



〇コンパクトパワーアダプター、バッテリーパックに異常びあるときは、充 
電ランプび早い連続した点滅 （0 .已秒間隔で1回）にな0、充電を中止し 


ます。 


〇ランプの点滅/点なが充電した目安の量（残量）を示します。 

〇〜日日％:約1秒間隔で]回ずつ点滅 
已日％ L 处上：約1秒間隔で2回ずつ点滅 
100% :点灯 

〇バッテリーパックの充電時間とフル充電したときの使用時間は、次のとお 


0です。 


パッテ U —パック 

BP-208 

本機での巧電時間 

約1目已分 


連続撮影時間 


ファインダー使用時 1 

約1日日分 

液晶画面使用時 

標準 

約1日日分 

明るい 

約14日分 


実撮影時間* 


ファインダー使用時 1 

約8曰分 

液晶画面使用時 

標準 

約8曰分 

明るい 

約80分 

再生時間 1 

約17已分 


* 実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返し 
たとさの撮影時間の目まです。 

〇 ] 日で〜30むの範囲で充電することをおすすめします。0で未満、4日む 
政上では、充電開始時は充電ランプび消巧し、充電途中では早い点滅にな 
0、充電でさません。 

〇充電時間は周囲の温度や充電状態によって異な0ます。 

〇低温下で使用したときには、使用時間は短くな0ます。 

〇別売のバッテリーチャージャー CG-3 日0を 
使って充電でをます。詳しくは、バッテ 
U —チャージャーの使用説明書をご覧くだ 
さい。充電時間は、約] 0日分です。 

〇バッ テリー パックは、 モ 定撮該 時間の 2〜3 
ほ分をご用 意 < ださい。 

ビデオカ^ラの消費電力は、ズームなどの 
操作によって変化します。そのためバッテ 
U —パックの実際の使用時間は、表記の時 
間より短くなります。 
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ステップ 2 カセツトを入れる 


カ セットは、 MinilV マークの 付いたものをお使いください。 

I 〇 OPEN / EJECTA スイッチを矢印 

A 方向に巧し、グリップカバ’一を止 

まるまで開< 

カセット入れび自動的に開さます。 

こ 1&E: 

卜入れを閉める 

カセツト入れび自動的に収納されます。 


〇カセツト入れが完全に収納されて 
か6、グリップカバーを閉める 





〇カセット入れび自動的に動いている間は、無理に巧したり、動をを巧げた 
0、グ U ップカバーを閉じた0しないで<ださい。故障の原因となります。 
〇グリップカバーを閉めるときは、指をはさまないよラにごを意ください。 

バッテ U —パックなどの電源を取0付けていると、電源スイッチび「切」で 
わ、カセットの出し入れはできます。操作が終わると自動的に電源び切れま 
す。 


準備しよラ 
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ステップ 3 力ードを入れる 


本機は、マルチメディアカードと SD メモリーカード（ぶみ）専用です。 

カードの入れかた_ 



〇電源スイッチを「切」にずる 
© カバーを 開ける 

©カードをまっずぐ、奥までしっか 
りカチッと音がずるまで、入れる 

〇カバーを閉じる 

カードび正しく入っていない状態で、 
カバーを無理に閉じないでください。 

©電源スイッチを「カメラ」または 
「再生」にずる 


カードの出しかた _ 

カードをおくときは、無理に出さないで、必ず€>の操作を行ってください。 



〇電源スイッチを「切」にずる 

力ード動作 ( CARD / CHARGE ) ラン 
プび消えていることを確認してくださ 
い。 

© カバーを開ける 
© カードの端を巧ず 
カードび出てさます。 

〇カードを巧く 
© カバーを閉じる 


〇カードを使用するとをは、本機で初期化してください（田1日1)。 

〇カードには表裏の区別びあります。カードを裏返しに入れると、本機に不 
具合び発生することびあります。正しい向きで入れてください。 

OSD (Secure Digital 二菅作権保護システム）；<モ11-力一 
ドには、 誤消去防止ツマ S び付いています。 

〇すべてのカードの動作を保証するちのではありません。 
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誤消去防止 
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ステップ 4 カメラの準備 


ファインダーを調整する（視度調整） 



電源を入れ、ファインダー内の表示げはつ 
を0見えるよラに、視度調整レバーを動か 
して調整します。 

ファインダーを使用するとをは、必ず液晶 
画面をカチッと音びするまでしっかりと開 
じて < ださい。 


グリップペルトを調整する 



ち手で本体を持ちなび5、親指でスタート/ 
ストップボタン、人差し指でズームレバー 
び操作できるよラに、手の位置を決め、ベ 
ルトの長さを調整します。 


準備しよラ 


別売のシヨルダーストラップを取り付ける 



© スタート/ストツフボタン （29, 33) 

CD 力ード+、力ードーボタン （41) 

③曰付サーチボタン （87) 

® 巻戻しボタン （39) 

©逆方向コマ送り/逆方向再生ボタン （40) 
® —時停止ボタン （4 日） 

@ス□-ボタン （4 日） 

® アフレコボタン （11 己） 

© ゼ□セツトメモリーボタン （88) 

® フォトボタン（ 32 ) 

⑩ ズーム ボタン（3日， 84) 

® 再生ボタン （39) 

⑩早送0ボタン （4 日） 

⑩停止ボタン （39) 

© 正方向コマ送0/正方向再生ボタン （40) 
® X 2ボタン （40) 

® オンスク1」ーン（画面表示)ボタン （80) 


國 


〇 U モコンの受光部に直射日光や照明などの強い光び当たっていると、正常 
に動作しないことびあります。 

〇 U モコンで操作でをないとさは、方ニューの「システム設定」で「リモコン 
センサー」び「入」になっていることを確認してください（田81)。 

〇リモコンのボタンを押しても動作しなくなったり、本体に近づかないと動 
作しなくなったときは、電池を交換してください。 


リモコン受光部に向けて、リモコンの 
ボタンを巧ず 



ステップ タ リモコンを使う 

電池の入れかた（コイン型リチウム電池 CR202 已) 



〇ツマミを矢印のち向に巧しなが5、 
電池入れを引き巧く 

© 電池を入れる 

電池の+側を上にして、電池入れに入 
れます。 

0 電池入れを取り付ける 


⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩ 


.义 

0- 

政 

早ちリ》* 

■ +/!!► 

X2 

\ 

/ 

y 



ォンスクトン 



WO 芭ん Q 丘ち SI 岂 

献 ◎ け郑 lOlQf 寬ミ 



①②③④⑥⑥⑦⑨⑨ 


24 









ステップ 6 コイン型リチウム電ミせを入れる 


世界時計のエリアや日付、時刻（田 27) などを記憶するには、コイン型リチウム 
電池が必要でず。お使いになる前に付属のコイン型 U チウム電池を入れてください。 
電池を交換するとをは、コイン型リチウム電池 CRT 邑1目をお求めください。 

〇カード/リチウム電池カバーを 
開< 

電池を交換するときは、曰付などの 
データを保持するため、コンパクト 
パワー アダプターなどの電源を取り 
付けておいてくださし、。 

© ドライバーなどを使って電池 
入れを引き抜く 

©電池の+側を下にして、電池 
を入れる 




+ © ◎◎- 

I_ ± 

〇カチッと音がするまで電池入 
れを押し込む 

0 力ー ド/リチウム電池 カバーを 
閉じる 


國 


コイン型リチウム電おの交換時期 

コイン型リチウム電池は約]年使巧でをます。電池び入っていなかった0、 
電池の容量び低下すると、「を」び画面で赤<点滅し、電池の交換時期を知 
5せます。 


準備しよラ 
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ステップ 7 あ晶画面を調整する 側面撮影、液晶バックう仆) 

巧晶吗面の角度を変スる 

液晶画面を 9 cr まで開く 

• ファインダー側に9ぴまで回輯でをまず。 
•レンズ側に i 8 cr まで回転できます（巧 
面撮影)。 

•対面撮影のときには、液晶画面上の映像 
が左ち逆になり、鏡を見ているよ5な映 
像になりまず。液晶画面には、テープや 
カードの動作、セルフタイマーの表示の 
み出まず。ファインダーでは、通常の表 
おが出まず。 



液晶画面を付:を明るくする（液晶バックライト) 


液晶画面の明るさを、 r 標準」と「明るい」に切り換え5れまず。屋外での撮影など 
に便利です。 



液晶バックライトボタンを巧ず 

ボタンを押すたびに、明るさび切0換わ0 
ます。 


〇テープやカードに記録される映像の明るさは変わりません。また、ファイン 
ダーの明るさも変わ0ません。 

〇バッテ U — パック使用時には、電源スイッチを切り換えてち、液晶画面の 
明るさの設定は憶えています。 

〇液晶画面を明るくしていると、バッテ U - パックの使用時間び短くなります。 
〇対面撮影では液晶画面を相手に見せなが 
ら、ファインダーを使って撮影でをます。 

セルフタイマー（の已目）などで、ビデオ 
力^ラを固定して大勢で撮影したりすると 
をにち便利です。 
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ステップ 8 日時を設定する 

曰付/時刻を設定する前に、世巧時計のエリアを設定します。 

世巧時計のエリアを選ぶ 



I 曰時設を 

iinv リマ-タイム 
日巧/時刻 
日巧スタイル 

ふ :I 


電源を入れる 

•電源スイッチを、□ックポタンを押しなが6、 
「カメラ」または「再生」にしまず。 


FUNC . (フアンクシヨン）ポタンを巧ず 

• 巧而で) メニュ~が出ます。 


ジョイスティックを上/下に巧して r メニユ ー J 
を選び、まつずぐ巧ず 

•メインメニューが出まず。 


r 曰時設定 J を選ぶ 

①ジョイスティックを下に押して、「日時設定」を 
選ぶ 

霞ジョイスティックをまっすぐ巧す 

•「日時設定」ヴブメニュー画面になりまず。 


r じし 

「ェ 


リア/ヴマータイム J を選ぶ 


時設を 

@ <11)7/ 巧-タイム _! 

お 日巧パき别 
e 日時スタイル 
二房る 


①「エリア/ヴマータイム」を選び、ジョイスティック 
をまっすぐ巧す 

•はじめてお使いになる場合は「トウキョウ」が 
最初に出ます。 

® ジョイスティックをまっすぐ巧す 
•「曰時設定」ヴブメニューに戻ります。 
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ステップ 8 日時を設定ずる一つヴを 


曰付/時刻を設定する 



L 旧付/時刻 J を選ぶ 

^①ジョイスティックを下に押して、「日付/時刻」 
を選ぶ 


②ジョイスティックをまっすぐ押す 


曰付と時刻を設定する 

①ジョイスティックを左/ちに押して、項目を選ぶ 
® ジョイスティックを上/下に押して、数字を選ぶ 
•①と®を繰り返して、年、月、日、時、分を設 
定します。 

③ 分を選んだ5、時報に合わせて、ジョイスティッ 
クをまっすぐ押す 

• 内蔵時計び動さ始めます。 

④ FUNC . ボタンを押す 
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テープに 動画を攝る 


撮該する前に 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画-録音されていることを確認してくださ 
し、。大切な撮影の前には市販の乾式のク U —ニングカセットを使って、ビデオ 
へッドをきれいにしてください。 



〇 □ックボタンを巧しなび6、電源 
スイッチを「カメラ」にずる 

包テープ/力ード切換スイッチを 
ri ^ j にずる 

包レンズカバーを開ける （ g にずる） 

〇スタート/ストップボタンを巧す 

•撮影（録画）が始まりまず。 

•ち5—度巧ずと、撮彰一時停止にな 
0まず。 


撮露がおわった5 _ 

® 電源スイッチを「切」にずる 
© レンズカパーを閉じる（負にずる） 
© カセットを取り出ず 
〇バッテリーバックを取りはずず 

包液晶画面を垂直にしてか6閉じる 

カチッと音びするまでしっかりと閉じ 
て < ださい。 








テープに動画を撮る一つヴを 



〇カセツトを入れた直後は、タイムコードび完全に止まってか5撮影を始め 
て < ださい。 

〇テープは上書きされると、記録び消えてしまいます。撮影前に頭出しをし 
て < ださい。 

〇大さな音の近< (打上げ花火や太鼓、コンヴートなど）で撮影すると、音 
び歪んだり、実際よりルさく記録されることびあります。これは故障では 


ありません。 

〇 テープとへジドの巧護のため、撮該一時信止び約 4 分 3 口砂続くと厚止が 
態にな0まず。 

〇 信止中、撮該を始めるとまはスタート/ストップボタンを巧して<ださい。 

信止中のテープ走行表示：■、撮該一時厚止中のテープ走行表示： 

〇 バッテリーパックを®巧時は、約百分問何も操作をしないと、省電のために電 
源び切れます （じ] 82)。 電源び切れる約 30 巧前に rj^AUTO POWER 
OFFJ び出まず。電源び切れた場さは、電源を入れ直して<ださい。 


テープ 撮影 中の画面の表示 （1 を、17ぺージもご覧ください) 



① タイムコード（撮影時間表示) 


撮影時間を「時：分：砂」で表示します。 

-本磯はド□ップフレームで式を採用 
しています。ド□ップフレーム方式 
では、 3 日フレーム/ *!> でカウントす 
るタイムコードと、フレーム周期び 
2 日.目 7 秒の NTS 创巧像信号との間に 
生じるズレを自動的に補正し、より 
高精度の編集び巧能です。 


( D テープ残■表示 

テープの残量時間を「分」で表示します。 
撮影中は「[^」び動きます。 

撮影中にテープびなくなると「[^ 
END 」 が点灯し、停止します。 

-撮影時間び 1 已秒 L 处下のとをは残量 
表示げ出ないことびあります。 

. テープの残量表示は、テープの種類 
によっては、正しく表示されないこ 
とびあります。 


® お知 S せタイマー 

撮影を始めてから約10秒間、撮影時 
間を表示します。 

-1つの場面の撮影時間び短いと、落 
ち着をのない画面にな0びちです。 
お知5せタイマーを見なび5、撮影 
すると便利です。 

® r を J の点滅 


コイン型 U チウム電池び入っていなかっ 
たり、電池の容量び低下すると、1%^」 
びホく点滅します。新しいコイン型 U チ 
ウム電池と交換してください。 
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^ープに撮該した画像を確認する 


最後に撮彰した場面を確認でをまず（録画チェック）。 また' 撮彰した場面を再生し 
て、撮り直しや続けて撮霞したい場面を探せまず（録画サーチ)。 

^ I — r 録画サーチー」ボタン 

/ r 録画サーチ+」ボタン 



-撮影モード切換スイッチ 



撮影モード切換スイッチを回にする 


録画チェック 



I撮該一時停止中I 

ジョイスティックをまっすぐ巧す 

• 操作案内が出まず。 


ジョイスティックで r 録画ヴーチ - J を 
ポンと巧す 

■撮彰した最後の場面（約3秒間）が再生され、撮 
霞一時停止に戻0まず。 


録画 ヴーチ 




I撮該一時停止中I 

ジョイスティックをまっすぐ巧す 


I操作案内が出まず。 


3 ジョイスティックで r 録画ヴーチ-/録画 
ヴーチ + J を巧し続ける 


I押し続けている間、再生されます。離ずと、撮霞 
一時停止になります。 〇1 


かんたん！ •撮る 







カードに画像を記録する 

静止画を記録する 



〇 □ックボタンを巧しなび5、電源 
スイッチを「カメラ」にずる 

© テープ/力ード切換スイッチを 
rcaJ にずる 

0 レンズカバーを開ける （§ にずる） 

〇静止画サイズ/画質を選ぶ 
(口 89) 

© PHOTO (フォト）ボタンを浅く 
巧し続ける 

•ピント調整び終わると、〇が緑色に 
なり、緑色の AF ネ车が出まず。おし 
S せ音び鳴りまず。 

• IJ モコンのフォトボタンを巧したと 
きは、ずぐに静止画記録が始まりま 
ず。 

〇 PHOTO ボタンをミ果く巧す 

• 〇マークと AF 枠が消えます。 
•シャッター音と同時に、シャッター 

を切るよラに画面が一度違切れま 
す。 

• 力ード動作 （CARD/CHARGE) ラン 
プが点滅します。 
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動画を記録する 



〇 □ックボタンを巧しなび6、電源 
スイッチを「カメラ」にずる 

© テープ/力ード切換スイッチを 
rcaJ にずる 

包レンズカバーを開ける （ g にずる） 
〇動画サイズを還ぶ （口 89) 

「>巧動画記録切」1；■(外に設定します。 

包スタート/ストップボタンを巧す 

• 力ード動作 (CARD/CHARGE) ラン 
プが点減します。 

•もラー度巧すと、撮影は停止します。 
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力ードに画像を記録ずる一つヴを 



画面ち上にカードの動作表示 （► ca ) び出ていたり、カード動作ランプび 
点滅している間は、次のことを必ず守ってください。力ードのデータを破損 
する恐れげあります。 

-カード / U チウム電池カバーを開けた0、カードを出した0しない。 

-電源を切5ない。電源スイッチやテープ/カード切換スイッチを切り換え 
ない。 

•ノ くッテ U —パックなどの電源を取0はずさない。 



〇 AF 砕について 

AF とは、 Auto Focus (才ートフオーカス）の略で、自動でピントを含ね 


せることをいいます。本機では、被写体によって、 9 つの AF 枠の中から、 


カメラび自動的に AF 枠を選んでピントを合わせる 9 点 AiAF び使用でをます 


([1]92 )。 


〇自動でピントび合いにくい被写体の場合は、〇び黄色くなります。 


PHOTO ボタンを浅く巧したまま、ジョイスティックを左/ちに押して、 


ピントを合わせることをおすすめします。 

〇カードに静止画を記録するとを、32ページの©の操作で、より正確にピン 
卜を含わせるため、一時的にピントび合わなく見えることびありまず。 

〇被写体げ明るすざて露出オーバー（露出過を）になると、「露出オーバー」 
の表示び点滅します。このような場合は、別売のフィルターセット FS- 
H27U の ND フィルターを取 0 付けてください。 

〇カードに記録される動画の音声は、モノラルになりまず。 

〇カードに動画を記録するとさは、転送速度 2MB/ 秒 L 处上のカードを、本機 
で初期化直後にご使用になることをおすすめします。画像の書さ込み速度 
び遅かったり、本機];(外で初期化したり、画像の記録/消去を何度わ繰0 
返しているカードの場合は、力ードへの記録び中断されることげあります。 

〇 バッテリーパックをほ巧時は、約呂巧間何を操作をしないと、省電のため 
に電源び切れまず （の82)。 電;宿び切れる約 30 巧前に r^AUTO 
POWER OFFJ び出まず。電源び切れた場合は、電源を入れ直して<だ 


さい。 
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静止画記録中の画面の表巧 



動画記録中の画面の表巧 



① 画像サイズ （口 89) 表ち 

動画の画像サイズを表おします。 

③書を込み表巧 

動画をカードに書を込んでいるとさ 
に、「►」び出ます。記録中は「こ日」 
び動さます。 


@カード静止画の記録可能枚数表示 

記録可能枚数目枚切上： CD 6緑色表示 
記録可能枚数 1 〜日枚： CD 日黄色表示* 
記録可能枚数日枚： CBo 赤色表示 

* カード再生時はすべて緑色表示に 
なります。 

-記録可能枚数表示は、記録時の状 
況によ0、一定ではありません。 
記録してち、枚数表示び減5なかつ 
たり、1回の記録で2枚減ることも 
あります。 

書き込み表示 

静止画をカードに書き込んでいると 
をに、「►」び出ます。 



( D 力ード動画の記録可能時間表示 

動画の記録巧能な時間を「時：分」で 
表术します。 

記録巧能な時間び]分下になると 
1 日秒単位で減ります。1日秒 L 处下では、 

] 秒単位で減ります。 

-記録巧能時間表示は、記録時の状況 
により一定ではありません。記録時 
間び、実隙の時間より長くなったり、 
短くなったりすることびあります。 

® 力ード動画の記録時間表示 

動画の記録時間を時：分：秒で表示し 
ます。 


かんたん！ ♦撮る 
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ズーム を使う 

ズームレバーを動かして、被写体の大きさをミ夫めます。20倍の光学ズームを使用で 
さます。 

(カメラ •画]) 800 倍のデジタルズームを使用できます(の 7 目)。 

CMUM) または f カメラ •a；! で操作します。 




〇ビデオカ;<ラの本体を操作するとさのズームスピードは、ズームレバーの 
動かしかたで変わる可変速と一定のスピードり〜 3) を方ニュー（の 7 日） 
で選べます。巧変速を選ぶと、ズームレバーをかし動かすと低速ズームに、 
さ5に動かすと高速ズームになります。リモコンでは、メニューでズーム 
スピードを！〜 3 に設定した場合は、本機のズームスピードと同速になり 
ます。可変速に設定した場合は、ズームスピード 3 になります。 

〇撮影一時停止/撮影停止中、；<ニューでズームスピードを可変速に設定し 
ていると、ズームスピードは、よ0速くなりまず。 

〇 T は telephoto (望遠)、 W は wide (広角）の頭艾字です。 

〇動画撮影中、ズームを使いすざると、落ち着をのない画面になります。効 
果的にお使いください。 

〇ズームをしなび 5 撮影するときは、被写体か 5] m 政上離れてください。 
W 側いっぱいに動かすと、約] cm まで近づいて撮影できます。 
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ワイド画面で撮る（ヮィド TV ) 


ワイドテレビ（画面の横：縦の比率が16 : 9) 用機能を使ラと、 CCD をより広く 
活用して、通甫よりも広い範囲を、高画質で撮影できます。 


〔カメラ•画)で操作します。 



ワイド TV ボタンを巧ず 

•ワイド画面を入/切できます。ワイド画面のとを 
は、画面に「画西」の表示が出ます。 


國 


ニューで r 手ぶれ補因を「切」にすると、さ5に広い範囲を撮影でき 
ます。 

〇接続するテレビ（ワイドテレビまたは通常のテレビ-画面の横：縦の比率 
び4: 3) にをわせて、；<ニューのテレビタイプを設定してください。映 
儘び歪まずに再生でをます。なお、ビデオの-1方式対応のテレビに接続す 
ると、自動的にワイド画面に切り換わります。 


かんたん—. ♦ 撮る 
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よりよい攝影のために 

ビデオカメラ本付:の持ちかた 

ビデオカ;<ラを持つとさは、マイクやレンズに指びかか5ないよラにしてください。 


一巧安定した桂えかた 

. ち手でグ U ップを持ち、ち 
脇をしめる。 

-左手は軽く力方ラの底にそ 
えて安定させる。 



ライティング 

屋がでは、太陽を背に撮影す 
ることをおすすめします。 



巧況に合わだて植えかたを巧えましよ弓。 

液晶画面の角度を、姿勢に合わせて調整します。 


-壁に寄0かかる -テーブルなどを利用 



-二脚を便つ 


して本体を置く 



-片膝立ちになる 



=脚を使うとまは 

-直射日光がファインダー内に入ると、レンズび光 
を集がるたがにファインダーの回りび溶けてしま 
います。ファインダーを太陽に向けないでくださ 


い。 

云脚は、必ず取0付けネジの長さが日.巳 mm 未満 
のわのをご使用ください。已.日 mml； (上のネジ長 


のちのを使用する 
と、本体を破損する 
ことがありまず。ま 
た、ビデオカラ用 
ピンび引っ込まない 
王脚は本機には使用 
でをません。 


I- ビデオカ六ラ用ピン 
已.已 mm 未満 
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テープを 再生す る 

再生画面びおかしいとまは 

ビデオへッドびミちれている場をびあります。市販の乾式のへッドク U —ニングカ 
セッ トを使ってビデオへ ッ ドををれいにしてください。 

〇 □ックボタンを巧しなが6、電源 
スイッチを「再生」にずる 

© テープ/カード切換スイッチを 
「[^」にずる 


0 ジョイスティックで「◄◄」（巻き 
戻し）を巧ず 
テープび巻戻ります。 
©ジョイスティックで「►/■■」（再 
生一時停止）を巧ず 
再生が始まります。 

© ジョイスティックで「■」（停止） 
を巧ず 

再生び終わります。 


〇 液晶画面を閉じると、ファインダーで再生画面を見ることびでをます。 

〇 画面表巧について 

再生時のタイムコードは、「時：分；秒：フレーム」で表示されます。ま 
た、テープ鶏量表示は、再生時間が1曰秒 L 处下のとき、表示されないこと 
びあります（の3日)。 

〇画面に操作案内び出ていないときは、ジョイスティックをまっすぐ押して、 
表示させます。 



かんたん！ 


39 


テー プを再を ずる一 つヴき 


いろいろな再を 



早を日再を 

画 

再生/早送り中にジョイスティックで「►►」（早送 D) を押し続 
けると、約目.已倍の早送り再生になります。 

巻房し再を 

因 

再生/巻戻し中にジョイスティックで「◄◄」（き戻し)を押し続 
けると、約目.已倍のき戻し再生になります。 

再生一時停止 

►II 

再生中にジョイスティックで [►/IIJ (一時停止)を押します。 

逆方向再を 

◄ xl 

再生中にリモコンの一/ボタンを巧します。再生►ボタンを 
押すと、ふつラの再生に戻ります。 

コマ送 0 再を 

ィ ■■ 

再生一時停止中に U モコンの十 / H ►または一/ボタンを巧す 
と、押ずたびに]コマずつ送 5 れます。押し続けると連続コマ 
送りになります。 

ス□—再生 
- <1 卜 

再生/逆方向再生中に U モコンのス□一 1 ►ボタンを押すと、通 
常の約]/ 3 のス□一再生になります。再生►ボタンを押すと、 
ふつうの再生に戻ります。 

2 倍速ちを 

◄ x2 2x^ 

再生/逆ち向再生中に U モコンの X2 ボタンを押します。再生 ► 
ボタンを巧すと、ふつうの再生に戻ります。 



〇いろいろな再生機能を使って再生したとさは、音声は聞こえません。 

〇再生機能によっては、画面げるか乱れることびあります。 

〇再生一時停止び約 4 分 3 日秒し: LL 続< と、テープとヘッドの保護のため、自 
動的に停止状態になります。再生するときは、もラー度 「►/ H 」 ボタン 


を押します。 
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カードを再生する 



〇 □ックボタンを巧しなび6、電源 
スイッチを「再生」にずる 

© テープ/力ード切換スイッチを 
rcaJ にずる 



© ジョイスティックで「-/+」を 
巧ず 


「動画の場合 I ジョイスティックで 
[►/ IIJ を巧ず 

•動画が再生されまず。再生び終わる 
と最初の場面で静止画になって停止 
しまず。 

•再生中にジョイスティックで「■」 
を巧ずと、最初の場面に戻りまず。 


固 


国 


〇パソコンで作成/加工した静止画をカードに書さ込んだり、本機で記録し 
た画像をパソコンで直接加工した0、ファイル名を変更した場合、本機で 
再生できなくなる場合びあ0ます。 

〇本機！;^外の製品で記録した画像は、正しく再生されないことがあ0ます。 

〇画面ち上にカードの動作表示 (►□□) び出ていた0、力ード動作ランプ 
び点滅している間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを 
破損する恐れびあります。 

-カード / U チウム電池カバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切撰スイッチを切り操えない。 

-バッテリーパックなどの電源を取りはずさない。 

〇動画を再生中にジョイスティックで「一/+」または、 U モコンの早送 
0再生/卷戻し再生ボタンを押すと、巧している間だけ8倍の早送0/き 
戻しになります。 

〇画面に操作案内び出ていないときは、ジョイスティックをまっすぐ押して、 
表示させます。 


かんたん—. ♦ 見る 
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音量を調整する 


液晶画面で再生するときに、同時にスピーカーで音青も聞くことができまず。液晶 
画面を閉じるとスピーカーは切れます。 


スピーカー 



ジョイスティック 
FUNC. ボタン 


スピーカーの音量を調璧ずる 

し再生•画)またはし再生•因1で操作します。 
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音声の消しかた 


1前ぺージの手順3でジョイスティックをち 
I にがしつヴける 

• FUNC. メニューのスピーカー表をび「 | 奶」にな 
0 ます。 



かんたん！ •見る 
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映像/音靑端子付を 
テレビ/ビデオ機器 


接続は、各機器の電源を切って行います。接続する機器の説明書もあわせてご覧く 
ださい。 

1接続するテレビのタイプを16: 9ワイドテ 
I レビと4: 3ノーマルテレビか6選びます。 


① FUNC . ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 

③ rVTR 設定」>「テレビタイプ」設定内容を 
順に選び、ミ夫定する 

④ FUNC . ボタンを押す 


信号の流れ 


端テカバーを\ 


ステレオビデオケーブル 
STV-250N 
咐顧 


AV 端子にステレオビデオケーブルを接続しているとさは、スピーカーから 





テレビで見る 

接続のしかた 
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操作のしかた 



1テレビの電源を入れる 

1 •テレビ：テレビ/ビデオ切り換えスイッチを「ビ 
デオ」にします。 

• ビデオ機器：入力切り換えスイッチを「别部入力 
(ライン)」にします。 


0テープを再生する （口 39) 

—力ードを再まする （口 41) 


本機を家庭用コンセントにつないで使ラことをおすすめします。 
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かんたん—. ♦見る 



撮影場面や目的に合わせて撮る（撮影モ-ド) 

撮影シーンに合わせて、撮影モードを選びまず。 


① CCTai 

すべてをカメラまかせ。スタート/ストップボ 
タンを押すだけで、簡単に撮該でさます。 


②旧 


応用撮該思いどおりのさまざまな撮影びでさます。 


P プ□グラム AE 

'■■田 W 画 *11 

P 0:06:22 


カメラまかせで撮影できますび、自分の巧みにをねせて、いろい 

国 54 か 

pim 


ろな機能を活巧できます（田4日)。 

1?ht 




簡を撮該被写体に合う条件をカメラまかせで、闇単に撮影できます。 


の ポートレート 

背景をぼかして、被 
写体を引さ立たせて 
撮るときに使いま 
す。 

^スポージ 

テニスやゴルフな 
ど、動さの速い被写 
体を撮るとをに使い 
ます。 

H パト 

暗い場所で撮ると去 
に使います。 


巧 スノー 

をのスキー糧で照り返 
しび強くてち被写体び 
暗 < なるのを防ぎ、鮮 
明に撮 f ミでをます。 



图ビ-チ 

夏の海岸で照り返しび 
強くてを被写体び暗く 
なるのを防ぎ、靜明に 
撮影でをます。 

Q 夕焼け 

夕焼けを色鮮やかに 
撮影でをます。 


@スポットライト 

スポットライトで照 
明されたシーンをを 
れいに撮影できま 
す。 

^巧上げな义 

打上げ花乂ををれい 
に撮影でをます。 




ド ^ 

巧 

乂， 
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应メラ•画 1 まには扭メラ.回で操作します。 


姗函 川 
0:06:22 
画54サ 


撮影モード切換スイッチで選ぶ 

曲!面： かんたん撮影になりまず。 

固 ： P (プ□グラム AE )、 ポートレート、スポー 
ツ、ナイト、スノー、ビーチ、夕焼け、ス 
ポットライト、巧上げ巧火を選びます 
(□ ： ]46 )。 


_ I 




回を遇んだとき 
FUNC . ポタンを巧す 


個 *11 
0:06:22 
函54サ 


ブ□ヴラ—ム AE _ 

IIP 1 々み J ■か巧化公； 



撮該モードの選びかた 


使いこなす♦撮影モ—ドを選， 
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撮誘場面や目的に合わだて撮る（撮影モード）一つヴを 

A FUNC •ポタンを巧ず 

■選んだ モードのマークが 出ます。 




〇撮影中は、撮影モード切換スイッチを切0換えないでください。映像の明 
るさび一時的に大さく変化することがあ0ます。 

〇ポートレート 

-ズームを望遠 （ T ) 側にすると、背景びより効果的にぼけます。 

-再生ずると、なめ5かに見えないことびあります。 

〇スポーツ 

再生すると、なめらかに見えないことびありまず。 


〇ナイト 


-動きのある被写体は、尾を引いたような残像になることびありまず。 

-明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質びるか祟化することがあ 
ります。 


-画面に白い点などび現れることびあります。 

-自動でピントび含いにくいときは、手動でピントを合わせてください 
(口日2)。 

〇スノ ー /ビーチ 

-曇0や曰陰など周囲び暗いとさには、被写体び明る<なりすざることび 
あります。画面で映像をご確認ください。 

-再生すると、なめ5かに見えないことびあります。 

〇巧上げ花火 

手ぶれを防ぐために、云脚をお使いになることをおすすめします。 
[カメラ•因] のとさは、シャッタースピードび遅くなるため、必ず=脚を 
お使いください。 
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P プ□クラム AE で攝る 

被写体の明るさに応じて適正な露出を設定するために、カメラが自動的にシャッ 
タースピードと絞り数値を設定しまず（プ□グラム)。 P では、迎应 S のようにカメ 
ラまかせで撮影できますが、すべての機能を使用できます。 

A 曰ま、 Auto Exposure (才ートエクスポージャ ー) の略で、自動露出のことです。 



使いこなす♦撮影モ—ドを選ぶ 


適正な露出び得5れないときは、次の操作をしてくださし、。 
〇手動で露出を調整する（口己0)。 

〇 LED ライトを使う（の已己）。 
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手動で明るさを変える(露出□ック/露出補正) 


被写体が太陽を背にしていたりする逆光の状態では、被写体が黒くつぶれてしまラ 
ことがあります。逆に、あまり強い光を被写体が受けると、白くとんでしまいまず。 
このよラなとさには、露出の調整をしまず。 

画面の明るさを変えて効果的な画創りびでをまず。 


露出を固定する（露出□ック) 


「カメラ •画] または [カメラ •因]で操作します。 





1撮影モード切換スイッチを固にする 

I •巧上げ花火を設定しているときは、使用できま 
せん。 

〇ジョイスティックをまつすぐ巧ず 

^ ■操作案内が出ます。 



ジョイスティックで r 露出 J を巧ず 

•画面の明るさが固定（□ック）されます。 

•操作案内が露出だけになり、「露出」ので字が水 
色に変わり、「露出」の左ちにい <」が出て、 
中央に「一」/「+」が出ます。 

• r ± oj の表をが出ます。 

■露出□ック中にズームを操作すると、画面の明る 
さが変わることがあります。 
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露出を補正する 


〔カメラ•画)まには〔カメラ.面で操作します。 



1 [露出□ック中] 

ジョイスティックをち/ちに巧ず 

•明るさによって調整でさる範囲が変わり、露出 
□ック表示の長さも変わりまず。 



露出□ック巧昭おずる 

-操作案内で「戻る」が出ているとさに、ジョイスティックで「露出」を押 
しまず。い <」と「―」/「+」び消え、「露出」だけになります。 
ジョイスティックをまっすぐ押します。「露出」の艾字び白色に戻ります。 
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手動でピントををわせる 


自動でピントが合いにくい場合は、手動でピントを合わせます（マニュアルフォー 
カス)。自動ではピントが合いにくい被写体は、次のとおりです。 



-輝いたり、強い光 • 明暗の差や -動きび速い • 水滴や巧れの -夜景 

び反射している 縦の線びない 付いたガラス越し 


〔カメラ•画]またはしカメラ•因）で操作します。 
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4 ジョイスティックで r フォーカス J を巧す 

1•操作 案内がフォーカスだけになり、「フォーカス」 
の夕字び水色に変わり、「フォーカス」のちちに 
「► <」び出て、中央に 「 i 」 / 「 ii 」 び出ま 

ず。 

•「 MF 」 の表示び出まず。 

If 因 MFW 國 *11 

0:06:22 
困 54 サ 

dHi 

带 

t •フトカス. .J 

锡 

r ジョイスティックをち/ちに巧ず 

•ピントを合わせます。 

•左 （ i ) に押すと近くに、ち （ A ) に押すと 遠 
くにピントが合います。 



o 手動ピント合わせを自動に戻ず 

. 操作案内で「戻る」び出ているときに、ジョイスティックで「フ オー カス」 
を巧します。卜 <」と 「 i 」 / 「 A 」 び消え、「フオーカス」だけにな 
り、 [MFJ の表示び消えます。「フ オー カス」の艾字び白色に戻ります。 

〇撮影モード切換スイッチを 咖 湿にすると、自動ピント合わせになります。 



ほかの撮影モードにしたときは、手動のままです。 

〇電源を切ったとさは、ピントを含わせ直してください。 
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手動でピントを合わせる一つヴを 


ピントを無版遠にして撮る _ 

ピントを無限遠にすると、遠くの被写体だけにピントを合わせて、近くの被写体に 
ピントが合ラのを防ぐことができます。花火や月、山などを撮影するとをに使いま 
す。 

(カメラ または f カメラ • CS ] で操作します。 

1已2ぺージの手順3でジョイスティックを下 
I (フォーカス）に2巧な上巧し続ける 

•ピントび無限遠になり、「〇〇」の表示が出ます。 




「〇〇」の表示び出ているときに、次の操作をすると 「 MF 」 に変わり、手動 
ピント合わせになります。 

• ズーム 


-ジョイスティックの左/ち 
* 電源の入/切 
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LED ライトを使う 


撮影モードに関係なく、いつでも LED ライトを点灯でをまず。 
けメラ•画)またはけメラ•因で操作します。 



函 川 
0:06:22 
涵 54 分 


LIGHT (ライト）ボタンを巧す 

•点口中は「な」の表示が出まず。 

• UGHT ボタンを巧ずたびに、点な/ミ肖:打が切り換 
わ0まず。 


使いこなす♦撮る 
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セルフタイマーを使う 

セルフタイマーは、静止画と動画のどち5でも使用できます。 
(カメラ または L カメラ•因]で操作します。 




OFUNC . ボタンを押す 
〔カメラ•因] の場合 

©ジョイスティックでドライブモードか5「&」 
を選ぶ 

〔カメラ•画] の場合 

©ジョイスティックで「セルフタイマー入」を選ぶ 
© FUNC . ボタンを押す 
•「公」の表をが出ます。 

• [カメラ•画） 撮影一時停止中に操作します。 


〇静止画の場合 

L OPH 0 T 0 ボタンを浅く押し続ける 


© PHOTO ボタンを課く押す 

• 録画開始までの時間が、1日秒か！51秒までカウン 
トダウンされます0」モコンの場合は2秒)。 

動画の場合 

スタート/ストップポタンを巧す 

• 録画開始までの時間が、1日秒か51秒までカウン 
ト ダウンされます（リモコンの場合は2秒)。 



セルフタイマーを解除するときは、 FUNC .^ ニューで「セルフタイマー切」 
を選んで<ださい。撮影開始までの時間び表示されているとさは 、 PHOTO 
ボタンを深く押す（静止画のとき）、スタート/ストップボタン（動画のとき） 
を巧すことでも解除できます。また、電源を切ったり、テープ/カード切換 
スイッチを操作してを、解除されます。 
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外部マイクを使う 




〇市販のマイクを使5とさは 

電源内蔵タイプのマイク（コンデンサーマイク）をご使用ください。端テ 
び¢3.己 mm のステレオマイクであれば、ほとんどのマイクを接続でさま 
すび、マイクにより音量レベルは内蔵マイクと異なります。 

〇外部マイクを接続したときは、ウィンドカット機能は「切」になります。 
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FUNC •ボタンで設定する 


本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定を 巧而〇 (フアンクシヨン）メ 
ニューか！5変更でさます。 

メニュー項目は、 巧而で) メニューの紹介(田目日）をご賣ください。 

例：「ホワイトバランス」を「太陽光」に設定ずる 



1 FUNC . (フアンクシヨン）ポタンを巧す 

I ■ (EMD メニューび出ます。 


ブ機能在選ぶ 

^•現巧設定されている機能のマークが出ています。 
①ジョイスティックを上/下に押して、機能を選ぶ 


設定内容を選ぶ 

①ジョイスティックを左/ちに押して、設定内容を 
選ぶ 

•ホワイトバランスの「セット」 （ m 目2)、デジ 
タルエフェクトの「力ードミックス」（口 71)、 
ドライブモード（田目 3) を設定する場合は、 
各説明ページをご賣ください。 
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4 FUNC . ポタンを巧す 

• (fund メニューび消えまず。 



〇 FUNC . ボタンを巧すと 、 [FUNO メニューはいつでも終了します。 

〇テープ/力ードに動画記録中は、 ( fDn ^ メニューは表示でをません。 



应 HS メニューの紹か 

設定でをる機能は、動作モードにより異なります。ご購入時には、太で字の内容に 
設定されています。各機能の詳細は、参照ページをご賣ください。 


機能 


設定内容 


撮影モード 


ホワイト 

バランス 

画質効果 


P プ□グラム AE、 回ポートレート、 

図スポーツ、 H ナイト、巧スノー、 
图ビーチ、因夕細ブ、囚スポットライト、 
团巧上げ花乂 

壓才ート、米太陽光、本電球、 

セット 

鄉画質効果切、饼くっきりカラー、 

处すっきりカラー、强美肌 


セルフタイマー&切、公入 


ドライプモード 

□.エフェクト 

設定 


静止画記録 


動画サイズ 


静止画画質 


静止画サイズ/ 
画質 


□ 単写、马 Ij 連写、高速連写、 

%AE 日、公セルフタイマー 

骑: F D. エフ ェクト切、恶 F フェーダー、 

伟エフェクト、强I力ードミックス 

閱: F D. エフ ェクト孙度 F フェーダー、 
エフェクト 

聞 Sf D. エフ ェク ト 切、 田 シ□クロ 

曲 静止画記録切、化ファイン /640 X 480 、 
JS ノーマ J レ /640 X480 

0320X240. li ■ 朗 ] 巨 0X1 20 

•两動画記録切、 0320X240. 

1160 160X120 

& S ス-パ-ファイン/巨40X480、 

I S ファイン/色 40X480 、 

i S ノーマ J レ/已 40x480 

L1 152X864. S 已 40X480 

包スーパーファイン、 J ファイン、 

J ノ ー7 ル 


スピーカー音量 ■= ■一0 diiiinillll な 










" 機能 1 

L ィ 

" 設定内容 

L 


国 

啞) 回 

録画一時停止 

— 


〇 



10日、 

110 

エンドサーチ 

— 


〇 



86 

画债消去 

— 



ぴ 

〇 

97 

スライドシヨー 

— 




〇 

9巳 

画债プ□テクト 

— 



ぴ 

〇 

9白 

プ U ント指定 

— 




〇 

127 

送信指定 

— 




〇 

137 

メニュー 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

76 


ドライブモードを単写、セルフタイマーにしているとき、カードに静止画を記録 
した直後に、 FUNC . ボタンを押して設定します。 


使いこなす•靈を変える① 
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色合いを調整する（ホワイトバランス) 

• • 


堂光打や太陽光など、光び変わることによる色の微妙な変化を調整しまず。 


歷 才-卜 

自動的に自然な色合いに調整するとを。 

太陽光 

晴天の屋外 

水電球 

電球や電球色タイプ （3 波長型）の堂光巧 

セット 

さまざまな光源で「白」を白く調整するとを。 


ジョイスティック 
FUNC. ボタン 

撮影モード切換 
スイッチ 
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t « 個 ■ 

0:06:20 
2554 サ 


I セットの場合は、ジョイスティックを左/ちに 
押して 「： AJ を選び、手順3へ進みます。 


セツトを還んだ場合のみ 
〇ズームレバーを T 側に引< 

• 白い紙や巧を画面いっぱいに写しまず。 

• 手順3が終わるまで、白い紙を写し続けてくださ 
し、。 



©ジョイスティックをまつすぐ巧ず 

• が点滅し、色合いの調整が完了すると点灯に 

変わりまず。 


4 個 ■ 

0:0巨：20 

密 54 サ 


決定する 




n 設定内容を選ぶ 

ムの FI iKin ボ々、ノホ i 


① FUNC . ボタンを押す 

霞ホワイトバランスマーク > 設定内容を順に選び、 



撮影 モードをプロクラム AE にずる （口 47) 


使いこ 



参設定を変える① 
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色合いを調整ずる（ホワイトバランス）一つヴき 



〇通常の屋外では、「オート」での撮影をおすすめします。 

〇画面で色げ不自然に見えるときは、「オート」または「セット」で調整し 
て < ださい。 

〇—度設定したホワイトバランス「セット」は、電源を切ってを憶えていま 


す。 


〇攻前設定した「セット」にしたいときは、手順2で「セット」を選んだ後 
に、ジョイスティックを押さずに FUNC . ボタンを押します。 

or セット J を巧 5 場舍 

-ごくまれに、光源によっては点灯に変ね5ないことびありますび、この 
場合でち自動調整よ0ち適切なホワイトバランスになりますので、その 
まま撮影でさます。 

-照明の十分な場所で行って<ださい。また、光源び変わったとさは、セッ 
卜し直して < ださい。 

-メニューで「デジタルズーム」を「切」にしてください。 

〇次のような場合は、自動では色合いを調整できないことびあります。画面 
で色び不自然に見えるとさは、「セット」で調整をしてください。 

-照明条件び急に変わるとき 
-ク□-ズアップ撮影をするとさ 
-単一色の被写体（空、海、森など）を 
撮影するとさ 

-水:銀灯や一部の堂光灯で撮影するとさ 
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t « 個 ■ 

0:0 む 20 
西54サ 


0設定内容を選ぶ 

—① FUNC . ボタンを押す 

©画質効果マーク > 設定内容を順に選び、決定す 
る 



画質をタカ果的に処理する烟質タカ果) 


画質を効果的に処理して撮穀でをます。 


(心画質効果切 

画質効果を使わないとさ。 

& くっさ0カラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさ0した色合いに 
したいとさ。 

がすっを0カラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっをりとした色合いに 
したいとさ。 

姓美肌 

肌をなめ5かに表現して、よ0されいに見せたいとを。 


口 1撮影モードをプログラム A 曰こする（口 47) 


こなす•設定を変える 
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場面の切り換えと特殊効果げジタルエフェクト) 


デジタルエフェクト機能には、フェーダーとエフェクト、力ード吉ックス（の 71) 
がありまず。 

フエ—ダ—： テレビや映画のように画面と画面の切り換えびできます（田巨8)。 
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I フエクト： 色を変えたり、特殊効果を加えることびできます（田70)。 


困 ボール 


纖 


力—ドミツクス： 力ードに記録してある静止画と力;ラで撮影している映像を 
合成して、テープに記録でをます（田71)。 

使用でをるデジタルエフェクトについて 

動作モードによって、使用でさる機能が異な0ます。 



f カメラ•耐 1 




f 再生 •画广* 

[カメラ •〔で] 

[再生. 因） 

動画 

静止画* 

フェーダー 

〇 

X 

〇 

X 

X 

エフェクト 

〇 

X 

〇 

「シ□ク□」のみ 

X 

カードミックス 

〇 

X 

X 

X 

X 


〇 :使巧できます 。X :使用できません。 

* テープ/カード同時記録時 

** 方ニューでテレビタイプをワイドテレビに設定しているときのみ 




使いこなす•靈を変える① 
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場面の切日換えと巧巧効ま（デジタルエフ I クト）一つヴを 


フエーダーの操作のしかた _ 

フエードイン：撮嚴一時停止中または再生一時停止中に使う 
フエードアウト：撮影中または再生中に使う 

撮影時にフエーダーを使用するとをは、撮影モード切換スイッチを旧にします。 


向メラ.国！ または面生•画'!で操作します。 






フェーダーを 選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

® デジタルエフェクトマーク「フェーダー」を順 
に選び、決定する 



フエーダー の種類を選ぶ 

①ジョイスティックを左/ちに押して設定する 
フエーダーの種類を選び、まっすぐ押す 
•画面に映像が出ているときは、効果を確認でき 


まず。 


0 FUNC •ポタンを巧ず 

^ ■選んだフエーダーのマークが出ます。 
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"ET み品み 

0 

A D •エフェクトポタンを巧す 

4 •表示が緑色に変わりまず。 

• □.エフェクトポタンをち ラー 度巧すと、フ王一夕‘一 
は解除されます。 

'■因 

4)) 函 til 

P 

0:06:22 
画 54 サ 





のトトフ I - ド 

12 bit 



r 「撮影一時停止中/撮影中 I 

^ スタート/ストップポタンを巧ず 

•フてードインの場合：撮影が始まり、映像と音声 
が徐々に出ます。 

•フ I ー ドアウトの場合：映儘と音青び徐々に消え 
て、撮影一時停止になりまず。 


「再生-時停止中 I 

再をポタンを巧す 

「再生中 I 

—時停止ポタンを巧す 

•フてードインの場合：再生が始まり、映像と音声 
が徐ぐに出ます。 

•フ I ー ドアウトの場合：映像と音青が徐々に消え 
て、再生一時停止になります。 


使いこなす•靈を変える① 
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場面の切日換えと特巧効ま（デジタルエフェクト）一つヴを 


エフェクトの操作のしかた _ 

音声はそのまま記録されまず。 

撮影時にエフェクトを使用ずるとさは、撮影モード切換スイッチを固にします。 


〔カメラ•画）またはし再生•画）、けメラ•因〕で操作します。 





エフェクトを選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

® デジタルエフェクトマーク ► 「エフェクト」を順 
に選び、決定する 

• [カメラ • CS ] デジタルエフェクトアイコン 
「シ□ク□」を選び、手順3へ進みます。 



エフェクトの種類を選ぶ 

①ジョイスティックを左/ちに f 甲して設定するエ 
フェクトの種類を選び、まっすぐ押す 
•画面に映像が出ているときは、効果を確認でき 


まず。 


0 FUNC •ポタンを巧ず 

^ ■選んだエフェクトのマークが出ます。 
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4 D •エフェクトポタンを巧す 

•表示が緑色に変わり、画面がその効果になります。 
再生停止中の場合、テープを再生してか5、 D . ェ 


フエクトボタンを押します。 


♦ D . エフェクトボタンをもう一度押すと、画面のェ 


フエクト効果は解除されまず。 


画像を合がする（カード三ックス) _ 

付属の CD に入っているタイトルやフレームのサンプル画像を使って、ビデオを楽 
しく演出できます。 

イラストやタイトルなどの静止画と力方ラの映像を含成し 
ます。 

静止画の中の明るい部分に力;>(ラで撮影している映像び写 
ります。 

S ックスレベルの調整：静止画の明るい部分の調整 


〔カメラ•画]で操作します。 




1 付属の CD か6、力ードにヴンプル画像を追 
1 加する 

•詳しくは 、 Digital Video Software 使用説明書 
の「カードにヴンプル画像を追加する」をご覧く 
ださし、。 

— 吾圆 

0 撮影モード切換スイッチを旧にする 



5凡 

巧 

定 

を 

変 

是 

る 


① 
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場面の切日換えと特巧効ま（デジタルエフェクト）一つヴを 



力ードミックスを選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

® デジタル エフェクトマー ク「力ードミックス」 
を順に選び、決定する 


カードの静止画を選ぶ 

■ジョイスティックを左/ちに押します。 
• 合成された画面になります。 


互ックスレベルを調整ずる 

①ジョイスティックを下に押して「ミックスレベル」 
を選ぶ 

♦画面を見なが5、ジョイスティックを左/ちに 
押して調整します。 

® 調整が終わった5、ジョイスティックをまっすぐ 
押す 

③ FUNC . ボタンを押す 

•「:揉！カードミックス」が出まず。 
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6 


D •エフェクトポタンを巧ず 

•表示が緑色に変わり、合成された画面になりまず。 
•カード S ックス実行中は、カードに静止画を記録 
でさません。 


口晒1 〇デジタルエフェクトを使用しないとさは、「□.エフェクト切」に設定しま 

国ず。 

。一度設定したデジタルエフェクトは、電源を切ったり、撮影モードを変更 
しても憶えていますげ、カードミックスでは静止画を選びなおしてくださ 
い。 

ODV ケーブルを接続し、テープを再生してダビングするとき （ DV 出力）、 
デジタルエフェクトは使用でをません。 


使いこなす•靈を変える① 
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メニュー項目を設定する 

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューか！5変更できます。 
メニュー項目は、メニューの紹介（の7目）をご覧ください。 


例：「おしらせ音」を「切」に設定する 



FUNC . (フアンクシヨン）ポタンを巧す 

• 巧而で) メニューが化まず。 


2 ジョイスティックを上/下に巧してけ 
ニュ ー J を選び、まっすぐ巧ず 

• メインメニューが出ます。 


0 I 頁目を選ぶ 

k ①ジョイスティックを上/下に押して、設定ずる項 
目を選ぶ 

® ジョイスティックをまっすぐ押して、ミ夫定する 
•選んだ項目のサブメニュー画面になります。 
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設定内容を選ぶ 

①ジョイスティックを上/下に押して、選択枠を設 
定ずる設定内容に合わせる 
©ジョイスティックをまっすぐ巧して、ミ夫定ずる 




FUNC •ポタンを巧ず 

•メニューが消えます。 


〇他の機能の設定内容などにより設定でをない機能は、グレー表示になりま 
す。 

〇 FUNC . ボタンを3秒た(上押し続けても方イン方ニューを表示できます。 

〇テープ/力ードに動画記録中は、^ニューは表示できません。 

〇 FUNC . ボタンを押すと、方ニューはいつでを終了します。 


房る 



機能を選ぶ 

①ジョイスティックを上/下に押して、選択枠を設 
定ずる機能に合わせる 

霞ジョイスティックをまっすぐ巧して、ミ夫定ずる 
• 選んだ機能だけの表をになりまず。 


」なす•設定を変える⑤ 
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运 13 メニューの紹介 

設定でをる機能は、動作モードにより異なります。ご購入時には、太で字の内容に 
設定されています。 

各機能の詳細は、参照ページをご覧ください。の欄が「一」になっている機能は、 
欄外の説明をご参考 < ださい。 

* □は撮影モードを「かんたん」にしたときに設定でをる項目です。 


齒カメラ設定 



才ートス□—シヤツター 暗めの室内など明るさが不足する場所でス□-シャツ 
ターを使って明るく撮影します。 

〇 ]/3日秒 ( (カメラ •m) は、]/1日秒）までのス□-シャツターになります。 

〇撮影モードをプ n グラム AE に設定しているときに使巧できます。 

〇動きのある被写体を撮るとき、尾を引いたような残像び出る場合は、 r 切」を 
選びます。 

〇画面に<1% (手ぶれ警告）び出たときは、兰脚などでビデオカメラを固定する 
ことをおすすめします。 
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テジタ J レスー ム デジタルズームの設定を選びます。 

〇デジタルズームを設定したときは、光学ズーム領域を越えると、自動的にデジ 
タルズームになります。 

〇デジタルズーム領域では画像をデジタル処理ずるため、拡大するほど画像び粗 
<なります。 

〇ズーム表示は、2日倍から80倍までは水色、8日倍か5800倍までは青色にな 
0ます。 

〇撮影モードをナイトに設定しているとさは、使用でさません。 

手ぶ i れ補正 ズームの望遠側で撮影ずるとをなど、手ぶれの少ない安定した画面 
で撮影でさます。 

〇手ぶれび大きすざると、補正しきれないことびあります。 

〇暗いところで、ナイトモードで撮影すると、手ぶれ補正び効さにく <なりまず。 
〇撮影モード切換スイッチび 团 a 西のときは、解除できません。 

〇兰脚などを使って撮影するとをは、手ぶれ補正を切ることをおすすめします。 

フォー カス優先 PH 日 TO ボタンを押したときに、ピントび合ってか5静止画を 
記録します。 

〇 PH 日 T 日ボタンを押してすぐに静止画を記録したいときに、「切」を選びます。 
〇「切」を選んだとき、 AF 枠は出ません。 

〇撮影モード切換スイッチび 曲 描!のときは、解除できません。 

〇撮影モードび巧上げ花火のとを、自動的に「切」になります。 

静止画確認時間 力ードに静止画を記録した直後に、画儘を確認する時間を変え 
ます。 

〇静止画を確認している間、または静止画記録直後に FUNC . ボタンを押すと、 
画儘消去（の目7)、画憬プ□テクト（の目目）びできます。 

〇ドライブモードで連写、高速連写、 AE 巨を選んでいると、静止画確認時間は 
設定でさません。 


使いこなす•靈を変える ® 
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( E ^ メニューの紹な一つヴき 


□カード実行 （* インデックス画面のとを) 


巧51 面3啞 Ileal 


プ U ント指定全 
消ま 

し、いえ、 はい 




〇 

に目 

を信指定全消ま 

し、いえ、 はい 




〇 

139 

画憬全消去 

し、いえ、 はい 




〇 

97 

初期化 

し、いえ、 はい 




〇 

101 

今画慷プ□テクト* 

画债プ□テクト設定画面へ 




〇 

99 

今プリント指定* 

プ U ント指定設定画面へ 




〇 

に7 

今を信指定 

を信指定設定画面へ 




〇 

137 


画 VTR 設定 


f 機能1 

、 ィ 

醜の @ 

|g^|ge|giEl|6S) 

録画モード 

ISP ) 標準 モー ド、正因 長時間モード 

〇 

〇 



- 

AV^DV 

因！！ 入、 四3切 


〇 



107、 

114 

テレビタイプ 

EB ノースレテレビ、ワイドテレビ 


〇 



- 


録画モード 録画時間を変えます。長時間モードの録画時間は、標準モードの1.巳倍です。 
〇 LP モードで記録したテープは、アフレコでをません。 

〇 LP モードでの録画/再をは、テープの特性や使用環境に影響されやす<、巧生時、 
画面にモヴイク状のノイズび発をしたり、音责び途切れたりする場含があります。 
大切な撮影には SP モードをお使いください。 

〇本機で LP モードで録画したテープをほかのデジタルビデオ機器で再生した0、 
ほかのデジタルビデオ機器で LP モードで録画したテープを本機で再生すると、 
画像び乱れた0、音青び途切れた0することびあります。 

〇テープの違中で SP と LP を切り換えて録画すると、切0換え部分で再生画像び 
乱れます。また、タイムコードび正しく更新されないことびあります。 
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バイリンガル 

脚+ロメイン+サス师><イン、1^サブ 


〇 



- 

アフレコ入力 

AV 音吉入力 、 MIC マイク入力 


〇 



II 已 

ウインドカット 

凸才-卜、四3切お化 

〇 

〇 

〇 


83 

]2bit 音声出力 

ST -1 ステレオ1、 ST -2 ステレオ2、 

1:1ミックス/I :i.m ミックス/パ U アブル 


〇 



117 

ミックスバランス 



〇 



118 

オーデイオモード 

圓巧巧1 1 6bit、 iM 巧" 2bit 

〇 

〇 



- 


八1イリンガ J レ ニ重音声で記録したテープを再生するときなどに、音青を切り換 
えます。 

「><イン十サブ」ステレオ音声またはま十副音声を再生します。 

「六イン」 左音声または主音声を再生します。 

「サブ」 ち音声または副音声を再生します。 

ウィンドカット 外部マイク使用時は因田切にな 0 ます。 

オーディオモード 音声記録モードを切り換えます。 

〇 nebitj では、ステレオ音声び高音質で記録できます。 

〇撮影後、アフレコしたいとさは、 n 2 bitj で撮影してください。 


テレビタイプ 接続するテレビに合わせて選びます。映像び歪まずに再をできます。 
〇 「EB ノーマルテレビ」ワイド信号に対応していないノーマルテレビに接 
続するとさに選びます。 

〇 「 I ® J ワイドテレビ」ワイドテレビに接続するとをに選びます。 

なぶオーディオ設定 


^ 了 醜の S 


使いこなす♦設定を変える② 
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( E ^ メニューの紹な一つヴき 


国表巧設定 


啦啞 


液晶明るさ調整 


〇 

〇 

〇 

〇 

- 

オンスク U —ン 

因3入、 CS 3 切 

〇 


〇 


- 



〇 


〇 

再生時文字表示 



〇 


〇 

- 

曰付才ート表术 



〇 



- 

データコード 

圆曰付、 0 時刻、 匠© 曰付 & 時刻 


〇 


〇 

8己 

言語 

DEUTSCH ( ドイツ語)、 ENGLISH 煤語)、 

ESP 冉 N 0 L (スペイン蘭、 FRANGAIS (フラン 
ス語)、 ITAU 冉 N 日(イタ U ア載、 P 0 LSKI (ポー 
ランド語)、 PyCCKl/IM (□シア語)、 简体中文 
(簡体中国語)、 曰本 語 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

水平 マーカー 


〇 




- 


液晶明るさ調藝 液晶画面の明るさを調整します。 

〇ジョイスティックを左/ちに巧して調整します。 

〇テープやカードに記録されたり、テレビで再生する映像の明るさは変わりま 
せん。また、ファインダーの明るさは変ね0ません。 

オンスクリーン 画面情報を、本機に接続したテレビ画面に表示します。 

〇リモコンのオンスク U —ンポタンでも操作できます。 

再生時文字表お 再生時に、液晶画面に艾字び出ます。 

「切」にすると 

〇液晶画面での再生時にデータコード！;^がので字を消します（再生ズーム中とデ 
ジタルエフェクト実行中、应® ^ニュー表示中を除きます)。 

〇本体を操作中に表示は出ますび、操作び終わると約2秒後に消えます。 

〇一部の警告艾を除さ、接続しているテレビ画面上の艾字ち消します。 


80 









曰付才ート表示 テープを再生し始めたとき、または再生中に日付/エ U アび変 
わったときに約目秒間日付び出ます。 

〇「再生時艾字表示」が「切」になっていてを、曰付は約目秒間出ます。 

吕目吾画面1し表术する己語を変スます。 

〇印刷やダイレクト転送などの設定画面で出る应 S 日と尼 HD は、変わりません。 

水平マーカー 画面中央に水平を示ず線び出ます。水平を確認しなび6撮影でさ 
ます。 


怖システム設定 


I 機能1 

L J 

' 醜の旨 

IbH^ 

画吸 ] 

U モコンセンサー 


a 

画 

m 

画 

百 


1 「 fin 

a 

H 

m 

H 

- 



a 

H 

m 

H 

- 

パワーセーブ 


a 

■ 

a 


- 

画像 番号 

o オートリセット、 ca 通し番号 

a 

H 

a 


- 


U モコンセンサー IJ モコンセンサーを受け付け、本機を操作します。 

おし S せ音 電源を入れたり、セルフタイマーを使った D 、 結露などの警告を知 
5せるとをなどに音び鳴 D ます。 


起動画面 電源を入れたときに、画励こ Canon □ゴび出ます。 


使いこなす•靈を変える ® 
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メニューの紹な一つヴき 


ノ\0ワーセ—ブ バッテ U —パックを使用時、約已分間何も操作をしないと、省電の 
ために電源び切れます。電源び切れる約30秒前に 、 「^^AUTO POWER 日 FF 」 び 
出ます。 

画像番号 カードを入れ換えたときの、カードに記録する画像の画像番号の付けか 
たを選びます。 

カードに記録した画儘は、自動的に01日！〜990日までの画像番号び付き、1つの 
フオルダーに] 00枚ずつ保存されます。それぞれのフオルダーには、 10] 〜目目8 
までの番号び付さます。 

「オートリセット」画像番号は、1日 1- 日] 0] か5始まります。すでに、力一 
ドに画像び記録されている ときは、 その続きの番号にな 
0ます。 

「通し番号」 画像番号は、最後に記録した画像の続を番号か5始ま0 

ます。カード内の画像番号のちび大さいとさは、その続 
さ番号になります。パソコンで管理するとさなどに便利 
です。 

〇通常は、「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。 

® 日時設定 



日時スタイル 日時の表示のしかたを変えます畑刷時を含む)。 
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風音を 15 減して撮る（ウィンドカット) 


風の彰響を受ける屋かで撮影ずる際、風の「ボコボコ」といラ音の影響を自動的に 
低減で走まず。風の霞響を受けない場所や巧い音まで収録ずる場合は、設定をお除 
ずることちでをます。 

しカメラ•画）またはし再生.画ししカメラ•田）で操作しまず。 


1 [カメラ.画） または 【カメラ•口] の原合 

I撮影モード切換スイッチを旧にする 


が 



C 因い I のレ]入力 
AV 音青入力 

rMIC マイク入力 _ ] 


[再生•画] の揚さ 

r アフレコ入力 J の設定を r マイク入力 J に 
ずる 

① FUNC . ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
③「オーディオ設定」「アフレコ入力」「マイ 
ク入力」を順に選び、ミ夫定する 
® FUNC . ボタンを押す 






■r 狂3 J ' •を' I ウインドかリト 

ra ~ EE ] 

晒切お化 


設定内容を選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
感「オーディオ設定」「ウィンドカット」> 設定 
内容を順に選び、決定ずる 
® FUNC . ボタンを押す 

•「切」を選ぶと「綺4」の表示が出まず。 


使いこなす•設定 
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画面を拡大する（再生ズーム) 


テープの動画やカードの静止画を再生中に、画面を目倍まで拡大できます。また、 
拡大する位置を上下、左ちに移動でをまず。 


〔再生•画）または苗生•因） で 操作します。 




「再生中"！ 

ズームレバーを T 側に 引< 

•画面中央が2倍に拡大され、拡大している位置を 
示す枠が出まず。 

■さ！5に拡大するとをは、ズームレバーを T 側に引 
さます。縮かずるとをは、ズームレバーを W 側に 
押しまず。 

•拡大できない画像のときは、「<咬！」の表示が出 
ます。 


2 ジョイスティックを上/下、ち/ちに巧ず 

■画面び移動します。 


Q 画面を元に戻す 

^ ■キ広大しているおけ 


>拡大している枠び消えるまで、ズームレバーを W 
側に押します。 



リモコンでは、拡大する位置は変更でをません。 
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撮影情報を表示する（デ-タコ-ド) 


本機では、撮影時の日付/時刻が自動的に記録されます。撮影時の日付/時刻を 
「データコード」 といいます。 


「再生•画] または r 再生•因） で操作します。 



データコードの表示内容を選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
③「表示設定」> 「データコード」> 設定内容を 
順に選び、ミ央定ずる 
® FUNC . ボタンを押す 


データコー ドを表示する 

• (再生•函] テープを再生し、ワイド TV ボタンを 
押します。 

[再生•因） ワイド TV ポタンを巧しまず。 

•もラー度ボタンを押すと、表示は消えます。 


使 

い 

苗 

す 

見 

る 


データコードは、一度電源を切ると、表示されな<なります。 
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最後の場面を探すなンドサーチ） 

テープを再生した後に、最後に撮影した場面か5続けて撮影したいときに使いまず。 
(再生•画）で操作します。 



「 31 "―夕信止中 I 

OFUNC •ポタンを巧ず 

©ジョイスティックで r 今 IJ を選び、 
まっすぐ巧す 

•「キャンセル」、「実行」の画面になります。 

© r 実行 J を選び、ジョイスティックを 
まっす<巧ず 

• 「エンドヴーチ」の表示が出まず。 

•テープが早送り/巻戻しされ、最後に撮影した場 
面が数秒間再生された後に停止します。 

•エンドサーチ中にジョイスティックを f 甲して操作 
案内の機能を使うと、中止します。 



〇一度テープを取り出ずと、エンドサーチは使用でをません。 

〇テープの途中に未記録部分や異なる規格で記録された部分があると、エン 


ドサーチび正しく働かないことびあります。 


〇アフレコを行ったときの最後の場面では、エンドサーチは働きません。 


86 





撮影曰の変わり目を探す旧巧サ-チ) 

撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード（口8己）を使って、撮影時 
の日付の変わり目を探せます。世界時計でエリアを設定したときには、エリアの変 
ねり目ちサーチしまず。 


〔再を •画）で操作します。 



1 . 


リモコンの曰付ヴーチ hm / wh ポタンを巧す 


押した数だけ前/をろの日付の変わり目（最多 
10) の頭出しになります。 

ヴーチを止めるときは、停止ボタンを押します。 


画 1441 

0:10:12:02 
西51サ 

日巧トチ 

pjnT^ 

►/II 


iS 


國 


〇日付サーチを巧ラとさは、1曰/]エ U ァ当たり]分];(上の記録部分び必要 
です。 

〇データコードび正しく表示されていないとさは、曰付サーチは正しく動作 
しません。 


使： S こなす ♦ 見る 
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見たい場面に戻る（ゼ□セットメモリ-) 

あとでもう一度見たいと思う場面があったときに、ゼ□セットメモ U —を設定して 
おくと、早送りまたは巻戻しをしたときに、設定した場面で自動的に停止します。 

[カメラ または 〔再生 -1^) で操作します。 

撮影中/再生中 I 

リモコンのゼ□セットメモリーポタンを巧ず 

■あとで見たい場面が出てさた5、ゼ□セットメモ 
U —ボタンを押します。 

•カウンター表示が r 日：日日：00」になり、「因!」 
の表示が出ます。 

•ゼ□セットメモリーボタンをもう一度巧すと、設 
定が辭除されます。 

0 I 撮影中 I 

^撮影び終わった6、電源スイッチを r 再生 J 
にずる 


「再生中1 

再をび終わった6、停止ポタンを巧ず 
巻戻しポタンを巧す 

•カウンター表示に「一」がついているときは、早 
送りボタンを押しまず。 

•カウンター表示が「日：日日：日日」となる付近で 
自動的に停止します。カウンター表示がタイム 
コードに戻り、「0」が消えます。 






タイムコードげ連続して記録されていないと、ゼ□セツト^モリーを設定し 
た場面で正しく停止しないことがあります。 
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画質や画像サイズを選ぶ 

カードに記録する静止画の画質、静止画/動画の画像ヴイズを選びます。 

本機では静止画は JPEG 圧縮、動画は Motion JPEG 圧縮で記録します。 

画質や画像サイズの設定、撮影条件や被写体により、1枚のカードに記録できる静 
止画の枚数や動画の記録時間は異なりまず。記録でをる枚数や時間の目安は、次の 
とお0です。 


〇静止画び記録でをる巧数 


画像サイズ 

画質 

1 記録枚数 

1枚あたりの 
データ量 

1目 MB 力ード 

128MB 力ード 

已 12MB 力ード 

L 

1 ]52X8 巨4 

包スーパー 
フアイン 

約20枚 

約1目己枚 

約7日0枚 

約 608K 巨 

J ファイン 

約30枚 

約290枚 

約]15己枚 

約 416K 巨 

J ノーマル 

約已巳枚 

約已40枚 

約引己□枚 

約吕 24K 巨 

S 

巨 40X480 

包スーパー 
フアイン 

約7巳枚 

約690枚 

約2740枚 

約 176K 巨 

J フアイン 

約10巳枚 

約日日己枚 

約3770枚 

約120 KB 

J ノーマル 

約170枚 

約1已2己枚 

約603己枚 

約 72K 巨 


動画が記録でをる時囲 （ SD メモリーカードの場合) 


画像 サイズ 

1 記録時間 1 

1秒 あたりの 
データ 量 

ド 

1 吕 8MB 力ード 

日 1 吕 MB 力ード 

励 320X240 

約已〇秒 

約8分 

約32分 

約2巳 0K 巨 

耐 160 X 120 

約1分 

約17分 

約67分 

約] 20 K 巨 


* マルチメディアカードの場合、320 X240 で] 0砂、160 X120で30砂記録でをます。 


〇カードの画儘枚数により、パソコンに画像を取り込めないことびあります 
(Windows : ] 8 日日 枚!^ん L、Macintosh :1 日日 0 枚 L 处 上)。 その場合は、 
カー ド U —ダー/ライターをお使いください。 

〇力ードに] 8日0枚しソ上の画儘びあるときは、 PictBrid 呂 e 対応プ U ンター 
に接続できません。快適に操作するために、 1 日日枚!; TR こしてください。 
〇 Windows XP をお使いの場合、ビデオカ方ラを US 目ケーブルを使ってパ 
ソコンに接続するとをは、カードに記録する動画の連続撮影時間を320 X 
240では約12分、 160 X 1 2日では約3己分までにしてください。 


使いこなす•デジタルカメラ機能 
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画質や画像サイズを遇ぶ一つヴを 


静止画の画質と画像サイズを選ぶ 


しカメラ•田」で操作しまず(画副 がカメラ•画） でも操作できます)。 



Co 

の 


田1目 
30巧 


静止画サイズを選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

③静止画画質-画像サイズマーク画像ヴイズを 
順に選び、ミ夫定する 
③ジョイスティックをまっすぐ押す 

•ち下の数字は、カード静止画の記録可能枚数で 
す（ち上の表をと同じ)。 


驚が 


Oq 

の 


巧18 
30巧 


lEL 


2 画質を選ぶ 

ご，,，ー ノ -7 二 


①ジョイスティックを使って、画質を選ぶ 
® FUNC . ボタンを押す 


動画の画像サイズを選ぶ _ 

[再生•画) または （カメラ•因） で操作します。 

動画サイズを選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

® 動画ヴイズマーク > 設定内容を順に選び、ミ夫定 
する 

③ FUNC . ボタンを押す 

• ち下の数字は、カード動画の記録可能時間です 
(ち上の表をと同じ)。 
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テ-プ撮影中に力-ドに記 I する(テ-プ/力-ド刚き記!) 


テープに動画を撮影中に、テープに記録している映像を同時にカードに静止画で記 
録でさます。 

カードに記録される静止画ヴイズは、目4日 X 48 日でず。画質は選べます。 


反メラ•画〕で操作します。 


r 静止画記録 J の設定を選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

® 静止画記録マーク > 設定内容を順に選び、ミ夫定 
する 

CDFUNC . ボタンを押す 




I 動画撮影中 


使3こ 


デジタルカメラ機能 
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ピントの合わせかたを変える 

AF (オートフ オー カス）枠の選びかたを変えて、撮影できます。 


AiAF (自動選択） 

撮影状況によって、9 つの AF 枠の中から、自動的に 
AF 枠を選んでピントを含わせます。 

中央固定 

9 つの AF 枠のうち、中央の AF 枠でピントを合わせま 
す。狙った被写体に確実にピントを含わせたり、構図 
を楽しむのに便利です。 


をメラ•因〕で操作します。 



1撮影モード切換スイッチを固にする 

I •撮影モードで巧上げ花火を設定しているときは、 
使用でさません。 


PHOTO ポタンを浅く巧し続ける 

• AiAF : PHOTO ボタンを浅く押しつづけると、被 
写体の状況によって、ピント合わせに適切な AF 
枠が出ます。 

• 中央固定：画面中央に枠が出ます。 
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ドライブモードを選ぶ逸ぎ/離連写/ AEB ) 


[カメラ • CD で操作します。 

撮影モード切換スイッチを回にする 





ドライブモードを選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

©ドライブモードマーク > 設定内容を順に選び、 
ミ夫定する 

CDFUNC . ボタンを押す 

• 選んだ設定の表示が出まず。 


马 I PI % & . 


国連写 
^高速連写 

PH 日 T 日ボタンを巧し続けている間、連続撮影できま 
(記録枚数については、次ページをご参照ください)。 

% AEB 

自動的に露出を約1/2段変えて、3枚の静止画を連続撮景 
します。標準、暗め、明るめの順で撮影し、最適な露出の 
静止画を簡単に選べます。_ _ 

AE 巨は 、 Auto Exposure 巨 「 acketin 呂の略です。 

□単写 

PH 日 T 日ボタンを押すと、1枚の静止画を撮影します。 

0セルフタイマー 

静止画をセルフタイマーで撮影できます（の已6)。 




♦デジタルカメラ機能 
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ドライブモードを還ぶ（連写/高速連写/ AEB ) -つヴを 



4 連写/高速連写の場合 

PHOTO ボタンを深く巧し続ける 

• PHOTO ボタンを押し続けている間、静止画を連 
続して力ードに記録します。 


AEB の場合 

PHOTO ボタンを深く巧す 
•露出を変えた3枚の静止画を、自動的に力ードに 
5己録します0 



〇1回の連写で記録でさる最大枚数 


静止画像サイズ 

1秒あたりの記録枚数 

連続記録 
可能枚数 

連写 

高速連写 

1 152 X 864 

約 3.0 枚 

約已.日枚 

]日枚 

640 X 480 

約 3.0 枚 

約已.日枚 

巨日枚 


* 記録でさる枚数や1砂あたりの記録枚数は、目安です。撮影条件や被写体によって 
変わります。また、上記の枚数び記録でをる空さ容量び必要です。 

〇 ' A ^ び出ているとをは、1秒あた0の連写枚数びかなくなります。 

OAE 巨では、3枚連続して記録されますので、カードに十分な空き容量びあ 
ることを確認してください。 
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画像を見る/探す 


を革おち y ; ンァックス画面、 


本機では、画像を連続して順番に見たり（スライドショー）、目枚を一度に見たり 
(インデックス画面）できます。さ5に、見たい画像をすばやく探し出せるカード 
ジャンプ機能びあります。 

画像を順番に再をする（スライドシヨー) 


〔再生，因）で操作します。 



スライド シヨー を選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

® が（スライドショー)误行」对頃に選び、ミ夫 
定ずる 

•ジョイスティックをまっすぐ巧ずと、出ている 
画像か！5順番に再生します。 
•ジョイスティックをまっすぐ巧すと、スライド 
ショーを終了しまず。 


インデックス画面で画像を選ぶ 


〔再生，因）で操作します。 



365-6549 
四30/3。 

職 ttc,— 


ff インぞックス技了 


1 


ズームレバーを W 側に巧す 

• 巨つの画像が出るインデックス画面になります。 


使いこなす•デジタルカメラ機能 


95 



画像を見る/探ず（スライドシヨー、インデックス画面、力ードジャンプ機能）一つ： 5' を 


<6> 

n ジョイスティックを上/下、ち/ちに巧す 

^ ■「垣=■」を再生したい画像に合わせまず。 

365-6545 
幽 26/32 

啼證 た;- 




0 ズームレバーを T 側に 引< 

k ■インデックス画面が終了し、還んだ 1 枚の画像が 
画面に出ます。 

賴口 

♦ 


画像をすばやく探し化ず（カードジャンプ機能） 

1枚ずつち生せずに、離れた画像まで一気にジャンプでさます。 

画面のち上に出る数字は、記録した画像の合計枚数（全枚数）と再生している画像 
び何枚目になるか（表示ま号）を表しています（こ互（表示番号）/ (全枚数)）。 
(再を，田]で操作します。 



365-6551 
因23/32 
1152 x 864 


1ジョイスティックで r -/+ j を巧し続け 

I る 

•巧し続けている間、表を番号のみが連続的に変わ 
ります。 

• 離ずと、表示番号の画像び画面に出ます。 


-言+ 
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画像を消去する烟像消去） 

不要になった画像を1枚消去したり、すべての画像を一度に消去したりできます。 

固 
國 


一度消ました画像はちとに戻せません。消去する前に画儘を確認してくださ 
い。 

〇プ n テクト設定している画像は消去でをません。 

〇動画は、最初の場面げ静止画で表示されているときに消まできます。動画 
を再生中/再生一時停止中は、消去でをません。 


画像を1巧消去する 


しカメラ . Cff ) または度生•因〕で操作します。 



画巧お去 
励 L キ サシセル 


365-6538 

0319/32 

1152 x 864 


>実行 


①ジョイスティックでドぶ」を押す 
©/ ぶ（画像消去）>「消去」を順に選び、決定する 
• 画像が消去されまず。 

• 静止画を確認している間、または 

静止画記録直後に FUNC . ボタンを押して、③の 
操作で消去しまず。 


画像ををて消去する 


〔再生，因）で操作します。 



r 画像ま消去 J を選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
③「カード実行」「画像全消去」を順に選び、決 
定ずる 


使いこなす•デジタルカメラ機能 
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画像をミ肖去ずる（画像ミ肖去）一つヴを 



ue 田巧ち去 


までの国巧 S おるしまが？ 
【わ团ホは)肖まさりまはん】 

W は 



田19/32 


2 r はい J を選び、消去する 

①ジョイスティックを使って「はい」を選び、まつ 


すぐ押す 

• <>—( プ□テクトしに）画像を陳いたすベての 
画像が消去されます。 

•消去が終了すると、「カード実行」サブメニュー 
に戻ります。 

• FUNC . ボタンを f 甲すと、メニューが消えまず。 
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r カメラ，因つ または 〔再生•因1 で操作します。 

1 ① FUNC . ボタンを押す 

® か《 (画像プ□テクト）>「プ□テクト入」を順 
に選び、ミ夫定ずる 
感 FUNC . ボタンを押す 

•か!が出て、消去でさなくなります。 

• ラ•〔互 )静止画を確認している間、または 
静止画記録直後に FUNC . ボタンを押し、③の操 
作で設定します。 

•設定を辭除するときは感で「プ□テクト切」を 
選びます。 


インデックス画面を使う 





画像を保護する（画像プロテクト) 


大切な画像を誤って消去しないよラにするために、画像に誤消去防止（プ□テクト) 
の設定がでをます。 

プ n テクト設定をしてを、カードを初期化するとすベての画像は消去されま 

動画は、最初の場面び静止画で表示されているときにプ□テクトを設定でさ 
ます。動画の再生中/再生一時停止中には、設定できません。 

設定のしかた 


使いこなす♦デジタルカメラ 
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画像を巧護ずる【画像プロテクト）一つヴま 





わ-ド赛斤 

か! <5 M 1 化テクト I 

«r 氏 


切 


I 知以獻 


■够脚民 ■ 


思显麵 


2 r 崎画像プ□テクト J を選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 


® r カード実行」>「"4画像プ□テクト」を順に選 
び、ミ夫定する 


♦か1画像プ□テクト設定画面になりまず。 


0画像をプロテクトする 

^ •ジョイスティックをまっすぐ f 甲すと「お」が出 


て、消去でさなくなります。ちラー度押ずと、辭 
除でをます。 

■ジョイスティックを上/下、左/ちに押すと、他 
の画像を選べます。 

■ FUNC . ボタンを f 甲すと、通常のインデックス画面 
に戻ります。 
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カードをネリ期化する 


初期化は、新しいカードを使ラときや、「カードエラーです」といラお知5せ表示が 
出たときに行います。また、カードに記録した画像などの情報すべてを消去すると 
きにも行います。 

初期化を行ラと、プ□テクト設定した画像まで、すべての情報が消えてし 
^8まいます。 

〇初期化して一度消去した画像などは、元に戻せません。 

〇カードを使用するとさは、本機で初期化してください。 


度生•〔互!で操作します。 





np ■トド実行 
^ブリント指定をミ肖モ 
ム を信指をま消去 

勺 ft 0度を! Pi 去 

■ 领な化 I 

3房る 


r 初期化 J を選ぶ 

① FUNC. ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
感「カード実行」「初期化」を順に選び、ミ夫定す 
る 



n ホい J を選ぶ 

①ジョイスティックを上/下に押して「はい」を選 
び、まっすぐ押ず 


使いこなす♦デジタルカメラ機能 


!化しまさか？ 









力ードを初期化ずる一つヴを 



r はい J を選び、初期化する 

①ジョイスティックを上/下に押して「はい」を選 
び、まっすぐ押す 

•カードは初期化され、ずべての情報が消去され 
ます。 

•初期化が終わると、「カード実行」ヴブメニュー 
に戻ります。 

• FUNC . ボタンを f 甲すと、メニューが消えまず。 
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①映像/音青端モ付をビデオ機器へ録画ずる 


酵ル哪 -g 

师子カノを開く STV -250 N (付風 

(D DV 端子付きビデオ機器 / DVD レコーダーへ録画ずる 

DV ケーブルは、端テのおがを確認して、正しい向きで接続してくださし、。 
接続するほかの映憬機器の説明書もあわせてご賣くださし、。 





信号の流れ1=^ _ 
DV ケーブル（別売） 


デジタルビデオ機器 
(デジタルビデオカメラや 
DVD レコーダー など） 


DV ( IEEE 1 394) 端子 


液晶画面を開く 


〇本機を家庭用コンセントにつないで使ラことをおすすめします。 

〇 DV 端テのない製品へダビングした映像は、多少画質び莫化します。 

D V 端子付をビデオ機巧や DVD レコーダ ー ^>^録画ずる場合 

〇 DV ケーブルを正しく接続していてち、映像び出ないことびあります。こ 
のよラなとさは DV ケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。 


梅画側 I 



ダビンヴする 

本機を再生機として、ビデオデッキを録画機として使ラことで、本機で撮影した 
テープをダビング編集できまず。また録画側のビデオ機器が DV 端子付きのデジタ 
ルビデオ機器や DVD レコーダーの場合は、デジタル信号のまま、画質、音質劣化の 
ほとんどないダビング編集がでをます。 

接続のしかた 


編集する 


豪 声 
猴音 

が LI - -R 

0 # 0 








ダビング ずる一 〇ヴを 


ODV ( IEEE 1394) 端テを持つすべての製品との接続を保証するものでは 
ありません。正しく動作しない場含は、映像/音声端テを使用してくださ 
い。 

〇 DV ケーブルで接続する場含、データコードび表示されないことびありま 
す。映儘/音青端テを使用すると表示でさます。 

〇アフレコした音声び録画機側で記録されないことがあ0ます。 

操作のしかた 


r 再生•画） で操作します。 



1再をするカセツトを入れる 


0 I 録画機 I 

ム 録画用カセット / DVD を入れ、録画一時厚 
止げ憩にする 

3国 

d ジョイスティックで [◄◄j (まま戻し）/ 
[►►J (早送り）を巧して、再まを始めるが 
し手前の位置を探す 

4国 

1ジョイスティックで [► J を巧す 

•再生び始まりまず。 




録画を開始する場面で、録画を始める 




録画を接をる 


7ジョイスティックで [■ J を巧す 

•再生が終わります。 
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映像/音青端子付をビデオ機器か S 録画する 

接続するほかの巧像機器の説明書ちあわせてご覧ください。 

垣 生 側 I I 吉副 K 画 



操作のしかた 


) で操作します。 

1録画巧カセットを入れる 


*} I 再生機1 

ム 再をするカセツトを入れる 



録画する（アナログ入力） 

本機を使って、ほかのビデオの映像やテレビ番組をダビングしたり、編集ずること 
がでをます。 

本機の映像/音声端子にほかの映像機器を接続して映像を入力することを、アナ□グ 
入力といいまず。アナ□グ入力映像は、カードに動画記録できます。また、映像の 
—場面を、静止画にしてカードに記録することもできます。 

接続のしかた 
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録画ずる（アナログ入力）一つヴま 





本機 


① FUNC. ボタンを押す 

® 録画一時停止を選び、ジョイスティックをまっす 
ぐ押す 

③実行を選び、ジョイスティックをまっすぐ押す 
•録画一時停止中/録画中は、画面で映像を確認 
でさます。 


A ["再生機 I 

4再をを始める 


本機 


録画を開始する場面で、ジョイスティック 
で w/iij (録画一時停止）を巧す 


• 録画が開始されます。 



本機 


ジョイスティックで 「■j (停止）を巧ず 


■録画が終わります。 

•一時停止したいときは、ジョイスティックで 
r#/iij (録画一時停止）を押しまず。録画を再開 
したいときは、もラー度押します。 

/ 再生機1 

• 再をを終える 
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アナ□グ入力映像をカードに記録ずる _ 

カードに記録される静止画の画像ヴイズは、64日 X 48 日です。静止画の画質と動画 
の画像ヴイズは選べます。 

[再生•画）で操作します。 




麻 

耐 

陋 

ち 

〇フ7イン/ 640 x 48 日 

I が Si K 60 I 

_ 


蟲 

iS 巧 320 x 24 日 

’呂 J 〔 ^ 1160 20 巧 I 


本機 


力ードを人れる 

■カセットが入っているときは、停止ボタンを巧し 
て停止状態にしてください。 



本機 


FAV - DVJ の設定を ITJ にずる 


① FUNC . ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
③ rVTR 設定」 「 AV 一 DV 」 V TAJ を順に 
選び、決定する 
® FUNC . ボタンを押す 

•「 AV ^ DV 」 の表示び出ます。 



本機 


画質や画像サイズを選ぶ 


① FUNC . ボタンを押す 

©静止画画質マーク > 設定内容を順に選び、ミ央定 
する 
または 

動画サイズマーク > 設定内容を順に選び、ミ央定 
ずる 

感 FUNC . ボタンを押す 


n 再生機 I 

4再をずるカ セツ トを入れ、再をを始める 



編 

集 

す 

る 
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録画する（アナログ入力）一つヴま 



本機 


静止画の場合 

〇 PHOTO ポタンを浅く巧し続ける 

• 画面が静止画になり、画面に記録可能枚数などの 
カードの情報が表示されまず。 

■リモコンのフオトボタンを巧したとさは、ずぐに 
静止画記録び始まります。 

@ PHOTO ボタンを深 < 巧ず 


動画の場合 

スタート/ストップポタンを巧ず 

■スタート/ストップボタンをも ラー 度巧すと、記 
録は停止します。 



接続した機器か5のアナ n グ信号によっては、入力した映儘び出なかったり、 
乱れることびあります（例：コピー不可の著作権保護信号入りのアナ□グ信 
号、ゴーストなどを含む乱れたアナ□グ信号等)。 



〇本機を家庭用コンセントにつないで使ラことをおすすめします。 

〇カードに記録したときの曰付/時刻び、曰時としてカードに記録されます。 
〇「ワイド TV 」 で撮影した映像をカードに記録すると、縦に伸びた画像に 
なります。 
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DV 録画する 

本機と、 DV 端子を持つほかのビデオ機器を DV ケーブルで接続し、ダビング編集で 
さます。 

本機の DV 端子にほかの映像機器を接続して映像を入力することを、 DV 入力といい 
ます。 DV 入力映儘は、カードに動画記録できます。また、映像の一場面を、静止 
画にして力ードに記録することもできまず。 

接続のしかた _ 

□V ケーブルは、端テの形状を確認して、正しい向さで接続してください。 

接続するほかの映像機器の説明書ちあわせてご覧ください。 


録画側（本機 )I 


デジタルビデオ機器 
(デジタルビデオカ方ラなど) 



操作のしかた 

し再生•画]1で操作します。 


本機 


I 録画巧カセットを入れる 

•「AV-DV」 の表示が出ているとをは、メニュ ー 
で FAV-DVJ の設定を「切」にします 
(口107)。 

0 I 再生機 I 

ム 再まするカセットを入れる 


編集する 
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DV 録画ずる一ごヴま 


浸画一時厚止 
r キめたル 





① FUNC. ボタンを押す 

® 録画一時停止を選び、ジョイスティックをまっす 
ぐ押す 

③実行を選び、ジョイスティックをまっすぐ押す 
•録画一時停止中/録画中は、画面で映像を確認 
でさます。 


A 生機 I 

>再をを始める 


• 本機の画面で映像を確認できます。 



録画を開始する場面で、ジョイスティック 
で W/HJ (録画一時停止）を巧ず 

■録画び開始されます。 



ジョイスティックで r^j (停止）を巧ず 

•一時停止したいときは、ジョイスティックで 
「♦/■■」（録画一時停止）を押しまず。録画を再開 
したいとをは、もラー度押します。 


I 再生機 I 

再をを終える 


川 W 麻麻化ち 
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DV 入力映像をカードに記録ずる _ 

カードに記録される静止画の画像サイズは、日 40 X 48 日です。静止画の画質と動画 
の画像サイズは選べます。 

[再生•画） で操作します。 

■ 力ードを入れる 

•カセットが入っているときは、ジョイスティック 
で「■」を巧して停止状態にしてください。 
•「AV-DV」 の表示が出ているとさは、メニュ ー 
で FAV-DVJ の設定を「切」にします 
_(口 107)。_ 

1 画質ゃ画像ヴィズを選ぶ 

① FUNC. ボタンを押す 

©静止画画質マーク > 設定内容を順に選び、ミ夫定 
する 
または 

動画ヴイズマーク > 設定内容を順に選び、ミ央定 
ずる 

感 FUNC. ボタンを押す 

0 I 再生磯 I 

^再をずるカセットを入れ、再をを始める 



編集する 
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DV 録画ずる一ごヴま 


4 

静止画の場合 



〇 PHOTO ポタンを浅く巧し続ける 

• 画面が静止画になり、画面に記録可能枚数などの 
カードの情報の表示が出まず。 

■リモコンのフオトボタンを巧したとさは、ずぐに 
静止画記録が始まります。 

@ PHOTO ボタンを深 < 巧ず 

動画の場合 

スタート/ストップポタンを巧ず 

■スタート/ストップボタンをも ラー 度巧すと、言己 
録は停止します。 



〇再生機びテープの無記録部分を再生すると、異常な映像び記録されること 
びお0ます。 

〇 DV ケーブルを正しく接続していてを、映像げ出ないとさは、 DV ケーブル 
を接続し直すか、電源を入れ直してください。 

〇本機の US 目端テには何ち接続しないでくださし、。 

〇同じ端子 （ IEEE 13 目 4) でち、信号の方式び異なる場をびあ0ます 
(口143)。 DV 入力して本機で記録できる信号は、がち式の S □方式で、 
SP / LP モードで記録された場含のみでず。 



〇本機を家庭用コンセントにつないで使ラことをおすすめします。 

〇力ードに記録したときの曰付/時刻び、曰時としてカードに記録されます。 
〇「ワイド TV 」 で撮影した映像をカードに記録すると、縦に伸びた画像に 
なります。 
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映像/音声端子付をビデオ機器か 6 入力する 

接続は、各機器の電源を切って行います。 DV カセットは、本機か5取り出してお 
をます。 DV ケーブルは、端テのあ状を確認して、正しい向きで接続してください。 
接続するほかの映像機器の説明書ちあわせてご覧ください。 



信号の流れ j /、 

na r 

ステレオビデオケーブル 
STV -250 N 咐獻 


信号の流れ I 
DV ケープル（別売） 



デジタルビデオ機器 
(デジタルビデオカメラなど） 


人刀 

ぉ圆 

□ V ( IEEE 1394) 端子 


あ晶画面を開く 


アナ□ヴ信きをデジタル信号に！える(ァナ□ヴ-デジタル変換) 

本機にビデオデッキや8ミリビデオカメラを接続すると、アナ□グ信号の映像と音 
声を瞬時にデジタル信号に変換して、 DV 端子か！5出力できます。このとさ、 DV 端 
子は出力専巧端子になりまず。 

接続のしかた 


編集する 


0 ホド 

ml>r 
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アナログ信号をデジタル信号にをえる（アナログ-デジタル巧換）一つヴま 


設定のしかた 

f 再生.画） で操作します。 




が感 






口囚 E 2 »MDU AV*DV 

I 皿~ A I 

Lilii 切 






FAV - DVJ の設定を ITJ にずる 

① FUNC. ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 

③ rVTR 設赴 「AV 一 DV」 「入」对噴に選び、 
決定する 

④ FUNC. ボタンを押す 

•「AV^DV」 の表示が出ます。 



〇接続した製品からのアナ n グ信号によっては、正しくデジタル変換されな 
い場含びあります（例：コピー不可の著作権保護信号入0のアナ n グ信号、 
ゴーストなどを含む乱れたアナ□グ信号等)。 

〇通常は 「AV^DV」 を「切」に設定しておいてください。「入」に設定し 
ていると、本機の DV 端テからデジタル信号を入力できません。 



〇本機を家庭用コンセントにつなざ使ラことをおずすめします。 

〇本機をパソコンに接続して、アナ□グ-デジタル変換機能を使ラと、映像/ 
音声信号をデジタル信号でパソコンに取0込めます。 

操作するために必要なちのや接続のしかたは、本機をパソコンに接続して 


テープの映像を取り込む場合と同じです （ 田 13] 手順3のみ異なります。 


「AV-^DV」 の設定を「入」にしてくださし、）。パソコンに接続する前に、 
ご確認ください。 

使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動 
作しないことびあります。 
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音声を追加する（ァフレコ） 

本機は、撮影したテープにあとか5音声を追加できます。 CD プレーヤーなどの 
オーディオ機器などか5録音したり（音声入力)、本機や外部マイクを使って音声を 
録音します（マイク入力)。 

接続のしかた _ 

映像/音声端子に接続してアフレコする場を（音青入力） 

接続する機器の説明書をあわせてご覧 < ださし、。 


オーディオ機器 
に□プレーヤーなど） 

I 

出カ ステレオ言声 

I 回力]端子へ 



信号の流れ!=> 


ステレオビデオケーブル 
STV -2 巳 ON (付属） 



端子カバーを開< 


操作のしかた 

[再生•画） で操作します。 



1本傑に撮影済みカセットを入れる 

I •本機で、 SP モード、オーディオ 12 bit で記録し 
たテープを使用しまず。 


〇アフレコずる方法を選ぶ 

ム① FUNC . ボタンを押す 


©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
③「オーディオ設定」>「アフレコ入力」設定内 
容を順に選び、ミ夫定する 


④ FUNC . ボタンを押ず 







音声を追加ずる（アフレコ）一つヴを 



Q リモコンの再をポタンを巧ず 

を 

W ■音声を追加ずる場面を探ずときに、いろいろな再 
生機能を使うと便利です（口40)。 

一時停止 II 

を 

\ アフレコを開始する位置で、 U モコンの一 
4 B ま信止ボタンを巧す 

を 

r リモコンのアフレコポタンを巧す 

•「アフレコ」の表示が出ます。 

口因 函 SII 

音 再 入力 0:00;14因 

か；ロレ]画 5：： 

S/II 

■ 


一時停止 II 

/ リモコンの一時停止ポタンを巧ず 

を 

U •アフレコが始まります。 

•「マイク入力」を選んだとさは、マイクに向かつ 
て話してください。 

「音声入力」を選んだとさは、オーディオ機器を 
再生してください。 


氏止圓 

7アフレコを接了する位置で、リモコンの厚 
/止ボタンを巧す 
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O テープの途中に、無記録部分や LP モード、1日 bit で記録された部分びある 
と、アフレコび中断されます。 

〇 DV 端テを使ってアフレコはでさません。 

〇次の場合、音質び劣化することびあります。 

-ほかのビデオカ^ラで録画されたテープでアフレコしたとき 
-テープの同じ場所で3回！;(上繰り返してアフレコしたとさ 

〇映像は、液晶画面で確認でさます。 

〇「音声入力」の場含、アフレコする音声は、巧蔵スピーカーで確認できま 
す。 

〇あらかじめアフレコを終了したい位置でゼ□セツト;<モリーポタンを巧し 
てか5アフレコすると、その位置で自動的に停止します。 


アフレコした音黃を再をずる（ 126 け記録テープ） 

撮影時の音声とアフレコした音声を切0換えられます。また、2つの音声を同時に 
再生することもできます。 


ステレオ！ 

撮影時の音声のみ再生する 

ステレオ 2 

アフレコされた音声のみ再生する 

ミックス /I : 1 

ステレオ1とステレオ2を同じバランスで再生する 

ミックス/パ U アブル 

ステレオ1とステレオ2の音声のバランスを変えて再生する 


度生•画）で操作します。 


1設定内容を選ぶ 

I① FUNC. ボタンを押ず 

©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 

③ r オーディオ設定」 ri2bit 音青出力」> 設定 
内容を順に選び、ミ央定する 

④ FUNC. ボタンを押ず 

• 選んだ設定内容の表示が出ます。 





編集する 
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音青を追加ずる（アフレコ）一つヴを 


rs ックス/バリアブル J 



口因 ミックスパランス 


ST.1 ' - i -: ST-2 


を選んだ場合 

1 ステレオ1とステレオ2のバランスを調整ずる 

① FUNC . ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
③ r オーディオ設定」>「ミックスバランス」を順 
に選び、決定する 

•ステレオ1とステレオ2のバランスは、ジョイ 
ステイックを左/ちに押して調整しまず。 

④ FUNC . ボタンを押す 
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一度調整した音声のバランスは電源を切っても憶えていますび、電源を切る 
と 12 b け音声出力は「ステレオ1」に戻ります。 




テープの 映像を カー ドに記録す る 

9 • • • • • ■ • • 

テープに記録されている映像を、カードに動画記録できまず。映像の1場面を静止 
画として、カードに記録することもできます。 


テープの映像を動画記録ずる 

動画サイズは選べます。 


〔再生•画）で操作します。 




動画サイズを選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

® 動画ヴイズマーク > 設定内容を順に選び、ミ夫定 
する 

③ FUNC . ボタンを押す 



「再生/再生一時停止中 I 

スタート/ストップポタンを巧す 


■スタート/ストップポタンをもラー度巧すと、記 
録は停止します。 



〇テープの映像をカードに記録し始めたとさの曰巧/時刻び、曰時として 
カードに記録されます。 

〇「ワイド TV 」 で撮影した映儘をカードに記録すると、縦に伸びた画像に 
なります。 




プの映像を力ードに記録ずる一ごヴを 


ープの映像を静止画として記録する 


カードに記録される静止画サイズは、目 40 X 48 日です。画質は選べます。 
[再生•画） で操作します。 



1静止画の画質を選ぶ 

I ① FUNC . ボタンを押す 

® 静止画画質マーク > 設定内容を順に選び、ミ夫定 
する 

③ FUNC . ボタンを押す 


I テープ 再生中 I 

PHOTO ボタンを浅く巧し続ける 

• 画面に記録可能枚数などのカードの情報び出て、 
再生一時停止になります。 

■ U モコンのフオトボタンを押したときは、ずぐに 
静止画記録が始まります。 


3 PHOTO ポタンを深く巧ず 

•再生一時停止中に PHOTO ボタンを深く押して 
も、静止画を記録できます。 


〇テープの映像をカードに記録したとさの曰付/時刻び、曰時として 
カードに記録されます。 


〇「ワイド TV 」 で撮影した映像をカードに記録すると、縦に伸びた画像に 


なります。 





365-6553 
巧 34/34 
640 x 480 



/ぶ 


P . SET / ながホめけリント 


4接続ケ-ブ 


ルで、本機とプ U ンターを接続 


I 本機の画面にが点滅したを、田の表示び出 
まず。 

動画や本機で再生でさない静止画のとをには、表 
示は出ません。 

I 回〜> (イージーダイレクト）ボタンび点打し、 
現在の印刷設定が約巨秒間画面に出ます。 


巧生.因) にする 


[プ U ン ター] 

電源を入れる 



液晶画面を開ぐ 


1電源,スイツチを r 切 J にし、静止画を記録 
した力ードを人れる 


静止画を印刷する（ダイレクトプリント) 

別売の円な巨 rid 旨 e 対応のプリンターを接続すると、バソコンを使用することなく 
カードに記録した静止画を簡単な操作で、きれいに印刷できます。また、回プ 
リント指定による連続印刷ができます（口127)。 

PictBridge 巧応のプリンターと接続する 
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静止画を印刷ずる（ダイレクトプリント）一つヴを 



本機とプ IJ ンターを接続しにときに、び点滅し続ける（約1分];(上）場 
合、まには因び表示されない場合、ビデオカメラとプ IJ ンターの接続び正し 
くありません。このよ5な場合は、ビデオカメラとプ1」ンターか5接続ケー 


ブルを抜さ、電源を入れ直してから接続ケーブルを接続して<ださい。 



〇印刷できない画像のとをは、「&」の表示び出ます。 

〇本機を家庭用コンセントにつないで使5ことをおすすめします。 


〇プ IJ ンターの説日月書もあわせてご覧ください。 


な〜（イージーダイレクト）ボタンをほって印刷する 


静止画を選んでそのまま1枚印刷するときは、回〜•ボタンを巧ずだけで印刷でき 
ます。 



1 ["静止画再生中 （1 枚 ）I 

I 巧刷する静止画を選ぶ 


2なへ^ポタンを巧ず 

•印刷が始まり、正常に終了ずると再生画面に戻り 
ます。 

• 印刷中は回〜*ポタンが点減し、終了すると点灯 
します。 

■続けてほかの静止画を印刷するとをは、ジョイス 
テイックで「一/ +」を押して静止画を選んで 
<ださい。 
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印刷設定を選んで印刷する 


印刷枚数やペーパーサイズなどの印刷設定を選んで印刷でさます。印刷設定の内容 
は、接続するプ U ンターによって異な0ます。 



P . SET ポタンを巧ず 

• 印刷設定画面び出ます。 

•プリンターによっては、 r 処理中..」の表示が出た 
後に、印刷設定画面び出ます。 


印刷設定を選ぶ ( m 125) 


感) 


3 r プリント J を選び、ジョイステイックをまつ 
ずぐ巧ず 

•印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻り 
まず。 

•続けてほかの静止画を印刷するときは、ジョイス 
テイックで「一/+」を押して静止画を還んで 
<ださい。 


图 


〇次のような場を、静止画び円 ctBridge 対応のプ U ンターで正しく印刷さ 
れないことびあります。 

-パソコンで作成/加工した静止画をカードに書さ込んだとさ 
-本機で記録したカードの静止画をパソコンで直接加工したとさ 
-カードの静止画のファイル名を変更したとさ 
-本機 UW の製品で画像を記録したカードを本機に入れたとさ 
〇印刷中に、次の操作はしないでください。 

-テープ/カード切換スイッチを切り換える 
-ビデオカ方ラ、プ U ンターの電源を切る 
-ビデオカ方ラとプ U ンターか5接続ケーブルを抜< 

-カード / U チウム電池カバーを開けたり、カードをビデオカ;<ラか5巧 

< 

〇本機とプ U ンターを接続しているときに、「処理中..」が長時間表示される 
場合、接続ケーブルを一度抜さ、接続し直してください。 


印刷する 
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静止画を印刷ずる（ダイレクトプリント）一つヴを 


gHO 印刷を中止ずるとを 

印刷中にジョイスティックをまっすぐ押します。確認画面び出ますので、 
ジョイスティックで「日 K」 を選び、まっすぐ押します。 

-印刷び中断され、印刷中のペーパーび排紙されます。 

〇印刷中に異甫び発ましたとを 

「インクびあ0ません」、「ペーパーび詰ま0ました」、「ペーパーびありま 
せん」などのお知5せ表示（の 147) び本機の画面に出まず。 

-お知日せ表示の内容を辆決します。印刷び自動で再開されないとさは、[続 
行]を選んでジョイスティックをまっすぐ押してください。[続行]を選 
おできないときは、[中止]を選んでジョイスティックをまっすぐ押して、 
印刷し直してください。プリンターの説明書わあわせてご覧ください。 

ULL の操作をしても印刷び再開できないときは、次の操作をしてください。 
① 接続ケーブルを抜< 

感 ビデオカ;<ラの電源スイッチを一度「切」にしてか日巧生 J にする 
感 接続ケーブルを接続する 

〇 EP 刷び授了した6 

①接続ケーブルをビデオカ方ラとプ U ンターから抜く 
@ビデオカラの電源を切る 
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EP 刷設定を選ぶ 

巧刷が数を選ぶ _ 

印刷枚数は、99枚まで設定できます。 



田巧刷設定の選びかた 


曰付補正- 
画债補正- 
印刷枚数- 


墨 


た 

-0 W _ 

.因 A _ 

'国11巧 


巧標巧設ち 
g 指を試ち 
画悟お設定 


\—用紙設定内容 


ペーパー設定 

(巧祇サイズ、巧紙タイプ、 

レイアウト） 


ペーパー設定 

ペーパーサイズ 

プ IJ ンターによって異なります。 

ペーパータイプ 

フォト、高級フォト、標準設定 

レイアウト 

フチなし、フチあり、2/4/8/9/1目面配置 
標準設定 

0 (日付印刷） 

入、切、標準設定 

因（画憬補正-イ方ージオプ 
ティマイズ） 

入、切、 VIVID、NR、VIVID+NR、 標準設定 
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印刷設定を選ぶ一つヴを 



〇設定内容は接続するプ U ンターによって異なります。「標準設定」は、お 
使いのプ U ンターであ5かじめ設定されている内容でず。詳細については、 
プリンターの説明書をご覧ください。 

〇「フチあり」の場含、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。 
「フチなし」の場合、撮影した静止画よ0若干拡大され、静止画の上下、 
左ちを多少カツトして印刷されることびあります。 

〇 VIVID 、 NR、VIVID + NR は、キヤノン製プリンター PIXUS/SELPHY 
DS シ U —ズをお使いの場をに設定できます。 

〇画像補正は、画像補正機能（イメージオプティマイズ）付さプリンターを 
使ラ時に設定します。 

〇「レイアウト」で「* * 面配置」を選ぶとき 

選んだペーパーサイズによって、選べるレイアウトび異なります。「ペー 
パーサイズ」で「はがき」を選ぶと、2/4/目/1目面配置び選べます。 
「 A 4」 を選ぶと、4面配置び選べます。 

キヤノン製プ U ンター円 XUS / SELPH 丫 DS シ U - ズの場合は、専用の 
シール紙に印刷でさます。 

S 面配置： r ペーパーサイズ」で「カード」を選びます。キヤノン製プリン 
夕 一 SELPHY CP シ U - ズの場合は、専用のシール紙に印刷できます。 
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なプリント指定して印刷する 

カードに記録した静止画の中か5、印刷したい静止画とその枚数を指定でをます。 
本機は印刷規格の DP 日 F (Digital Print Order Format) に対応しています。本機 
で使用できるプリンター（の 121) で自動印刷できます。なプ U ント指定は、最 
大998枚の静止画まで設定でをます。 


① -1 設定のしかた 


本機に USB ケーブルと DV ケーブルを接続せずに、操作をしてください。 


度を，因]で操作します。 



365-6553 
因34/34 


町 


640x480 

を 

部 

呵 



な 

ブリント指定 

♦設ま 

ち 

I <■§! •巧 

) 



1 r プリント指定 J を選ぶ 

I① FUNC. ボタンを押す 
® プリント指定 マークを 選ぶ 



回プ U ント指定をする 

①ジョイスティックを左/ちに押して枚数 （1 枚料 
上）を選び、まっすぐ巧す 
• なプ U ント指定されまず。 

©FUNC. ボタンを押す 


•プリント指定を消去ずるときは、枚数を「0」 
にします。 



畫 
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プリント指定して印刷ずる一つヴを 


① -2 インデックス画面を使う 


r 再生 ’em で操作します。 



ズームレバーを W 側に巧す 

■インデックス画面になります。 

•印刷する静止画を選びます （r インデックス画面 
_で画像を選ぶ」手順2 口 9己)。_ 

r 今プリント指定 J を選ぶ 

① FUNC. ボタンを押す 

®r 力ード実行」> r 今プリント指定」对噴に選び、 
ミ夫定する 


3回プリント指定をする 

•ジョイスティックをまっすぐ巧すと「な」が付 
きます。ジョイスティックを上/下に巧して、枚 
数を選びます。 

■ジョイスティックをまっすぐ巧すと、なプリン 
卜指定されて;欠の静止画を選べます。 

■ FUNC. ボタンを f 甲すと、通常のインデックス画面 
に戻ります。 

•プリント指定を消去するときは、枚数を「日」に 
します。 
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① -3 すべてのプ y ント指定を消去する 


〔I再生 ’em で操作します。 




r プリント指定を消去 J を選ぶ 

① FUNC. ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
感「カード実行」「プ U ント指定全消去」を順に 
選び、決定する 


2 r はい J を選び、回プリント指定を消去す 
る 

①ジョイスティックを上/下に押して「はい」を選 
び、まっすぐ押ず 

• すべてのなプ U ント指定が消去されます。 






プリント指定して印刷ずる一つヴき 


@印刷ずる 

(再生•巧）で操作します。 



1本機とプリンターを接続する（田 121) 


2 r * 白]プリント J を選ぶ 

®FUNC. ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
③ジョイスティックをまっすぐ押す 
•な印刷設定画面が出ます。 

• なプリント指定をしていないときは、 r むプリン 
卜指定が必要です」が出まず。 

•なプリント指定による全印刷枚数が表示されま 
す。 


3 r プリント J び選ばれていることを巧認して、 
ジョイスティックをまつすぐ巧す 

■印刷が始まり、正常に終了ずると再生画面に戻り 
ます。 



。接続するプ U ンターによっては、手順3の前に、スタイルやペーパー設定 
などの印刷設定びできます（口に日)。 

〇 巧刷を中止するとを/印刷中に真甫び発生したとを （田 124) 

〇 印刷を再開するとを 

-にューから 「岭回 プリント」を選びます。印刷設定画面か5「再開」 
または「続行」を選び、ジョイスティックをまっすぐ押すと、残りの静 


止画び印刷でをます。 


次の場合は、印刷は再開でをません。 

再開する前に、なプ U ント指定を変更した場合 

再開する前に、回プ U ント指定をした静止画を削除した場含 
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テープの 映像を取り込む 

テープの映像をバソコンに取り込むときは、 IEEE 1394 ( DV ) 接続で行います。 
テープの映像をパソコンに取り込む前に、次のものがそろっていることをご確認く 
ださい。 

□ IEEE 1394 ( DV ) 端子を標準で搭載しているパソコン、または IEEE ] 394 
( DV ) 端モ付きキャプチャーボードを搭載したパソコン 
□別売の DV ケーブル 
□編集ソフトウ エア 

Windows ムー ビー力一 （Windows XP/Windows Me ) XiMovie 
(Macintosh OS 9 政降)、または IEEE 1394 ( DV ) 接続による映像の取り込 
みに対応した編集ソフトウエアを使用できます。 

□ドラィバー 

Windows 98 Second Editi 日 n 政降の Wind 日 ws 日 S または 、 Mac OS 9政降の 
Mac 日 S に標準で搭載されています。ドライバーは、本機をパソコンに接続する 
と、自動的にインストールされます。 

操作のしかた 


パソコンを起動する 


本機 




0 DV ケーブルで、本機とパソコンを接続する 

k 本機での操作は、完了です。 

A ソフトウェアを起動する 

1ソフトウェアの説明書をご覧ください。 



付属の CD - R 日 M に入っているソフトウエアでは、テープの映像は取り込め 
ません。 
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テープの映像を取 0 込む一つヴを 


接続のしかた . 

ケーブルは、正しい向さで接続してください。 










黒 



〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動 
作しないことびあります。 

〇本機とパソコンを DV 接続したときにパソコンで操作できない場合は 、 DV 
ケーブルを抜き差ししてください。それでも操作できない場含は、次の操 
作をして < ださい。 

①本機とパソコンから DV ケーブルを巧いてから、本機とパソコンの電源 


を切る。 


©本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンに DV ケーブルを接続 
し直す。 

〇本機とパソコンを DV 接続するときは、 USB 端テになにも接続しないでく 
ださい。また、パソコンに他の IEEE ] 394機器を接続しないでください。 
正しく動作しないことがあ0ます。 

〇ソフトウェアによっては、本機の電源スイッチを「再生」(外にして操作 
することがあ0ます。ソフトウエアの説明書をあわせてご覧ください。 



〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 
〇パソコンの説明書もあわせてご賣ください。 

〇インターネットのヴポートページちご賣ください。 
http :// canon . jp / support / 
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力ードの画像を取り込む（ダィレクト転送） 

付属の US 巨ケーブルと Digital Video Software を使うと、(イ—ジ—ダイ 
レクト）ボタンを押すだけで、簡単にカードに記録した画像をパソコンに輯送でき 
ます。 

準備する _ 

巧めてビデオカメラをバソコンに接続するときには、ソフトウエアのインス I ル 
と自動起動の設定び必要でず。2度目か6は、ビデオカメラをバソコンに接続ずる 
だけで、準備は完了です。 

(再生•因） で操作します。 

1 パソコンに Digital Video So け ware をインス I ルする 

•詳しくは 、 Digital Video Software 使用説明書の 「 Di 邑け al Video 
Software をインス!'―ルする」をご覧くださし、。 

〇付属の US 己ケーブルで、本機とパソコンを接続する 

—•詳しくは、 Di 有け al Video Software 使用説明書の「ビデオカメラをバソ 
コンに接続ずる」をご覧ください。 

0 白動起動を設定する 

•詳しくは 、 Digital Video Software 使用説明書の |" Came 「 aWmclow を起 
動する」をご覧くださし、。 

• ビデオカメラの画面にダイレクト転送メニユーが出て、巨]へ^ボタンが点打 
しまず。 


H ジ3に讓する 
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力ードの画像を取日込む（ダイレクト面を）一つヴき 


图 


〇カードの画像を読み出した0、カードへ書き込みしている（ビデオカ方ラ 
のカード動作ランプび点滅している）とさは、次のことを必ず守ってくだ 
さい。カードのデータを破壊することびあります。 

-カード / U チウム電池カバーを開けたり、カードを出したりしない。 

- US 目ケーブルを絶対に巧かない。 

-ビデオカ方ラやパソコンの電源を切5ない。 

-テープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動 
作しないことびあります。 

〇カード巧およびカードか5八ードディスクに読み込んで保をした画儘は、 
大切な才 U ジナルのデータファイルです。画像のファイルをパソコンで操 
作するときは、まず始めに、必ずファイルをコピーし、コピーした画像を 
使巧して < ださい。 

〇パソコンと DV ケーブルで接続しているとをは、 US 巨接続する前に DV 
ケーブルを抜いてください。パソコンび正しく動作しないことがあります。 



〇本機を家庭用コンセントにつないで使ラことをおすすめします。 

〇パソコンの説明書ちあわせてご覧ください。 

〇 Windows XP と Ma 巳日 S X をお使いの場合 

本機は 、 PTP (Picture Transfer Protocol ) に対応していますので、ビ 


デオカ方ラとパソコンを USB ケーブルで接続するだけで、付属の Digital 
Video S 日 ftware をインストールしなくても、静止画し IPEG のみ）をパ 


ソコンに取り込めます。 


134 




画像をお送する 


巨 •全画像... 

カードに記録したすべての画像を転送する 

田； •未転送画像... 

まだ転送していない画像を転送する 

&送信指定画像... 

送信設定した画像を転送する 

[立画像を選んで転送... 

画像を選んで転送する 

團バソコンの背景... 

パソコンのデスクトップの背景にする画像を転送する 

送信指定画像を転送すミ 

(〇) 

タイレクトおを 
巧，を画随 ... 

を • ホお送画塚... 

臣.送信指ち画橡 ... 

回画橡を进んぞお送... 

国"リ]ンの背景.。 

) と 

こきはあ 5 かじめ、送信指定しておきます（口:]] 37)。 

1 拓送方法を選ぶ 

1 •ジョイスティックを上/下に押して項目を選びま 
す。 

貞を 

2 回へタンを巧ず 

•全画像、未輯送画像、送信指定画像： 

転送された画像びパソコンの画面に現れまず。 
転送が終わると、ダイレクト転送メニュー画面に 
戻ります。 

転送を中止するときは、ジョイスティック 
(キャンセル）をまっすぐ押すか、 FUNC . ボタン 


を巧しまず。 


ジ3に讓する 
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力ードの画像を取 0 込む（ダイレクト拓送）一つヴを 



位画巧郎ん浦を 

366-6622 
因55/55 
640 x 460 


今今 E •晒雨! 



3 画像を選んで拓送、パソコンの背景の場合 
〇ジョイステイックをち/ちに巧ず 

• 転送する画像を選びます。 


©回〜%卡タンを巧ず 

■画像を選んで転送：輯送された画像がパソコンの 
画面に現れまず。 

次に輯送する画像をジョイスティックを左/ちに 
押して選べます。 

■パソコンの背景：輯送された画像がパソコンのデ 
スクトップに現れます。 

• 転送中はなへ^ボタンが点減します。 

■ FUNC . ボタンを巧すと、ダイレクト転送メニュー 


画面に戻りまず。 



〇なへ^ボタンの代わりにジョイスティックをまっすぐ押しても、画像を転 
送でさます。「&全画像」「だを未転送画像」 「E •送信指定画儘」を選ん 
でジョイスティックを押したときは、確認画面び出ます。ジョイスティッ 
クで「日 K 」 を選び、まっすぐ押します。 

〇なへ^ボタンを使ってダイレクト転送;<ニューで選んだ項目は、電源ス 
イッチを切り換えても憶えています。 

〇ビデオカ;< ラとパソコンを接続したときに画像を選ぶ画面び出た場合は、 
FUNC . ボタンを押してください。ダイレクト転送;<ニューになります。 
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送信指定する 

カードに記録しを画像の中か6、バソコンに輯送する画像を指定できます（最大 
998枚）。本機は DPOF (Digital Print Order Format ) の機能の 1 つである送信 
指定に対応していまず。 

本機に US 巳ケーブルと DV ケーブルを接続せずに、操作をしてください。 


① FUNC . ボタンを押す 

(DEr (送信指定）>「入」を順に選び、決定する 
•送信指定されます。 

感 FUNC . ボタンを押す 

•設定を解陳ずるときは感で「切」を選びます。 


インデックス画面をほラ _ 

巧生•因1 で操作します。 

ズームレバー を W 側に巧ず 

• インデックス画面になります。 

•送信指定する画像を選びます（「インデックス画 
面で画像を選ぶ」手順2 1 X 195)。 



設定のしかた 

f 再を•巧） で操作します。 



パソ n ンに接続する 
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送信指定ずる一つヴを 



0 r * 送信指定 J %選ぶ 

ム① FUNC . ボタンを押す 

® r カード実行」「"4送信指定」を順に選び、ミ夫 


定する 


0送信指定する 

^①ジョイスティックをまっすぐ押す 
•送信指定されます。 

•もう一度、ジョイスティックを巧ずと、設定は 
解除されまず。 

•ジョイスティックを上/下、左/ちに押すと、 
他の画像を選べます。 

• FUNC . ポタンを押ずと、通常のインデックス画 
面に戻りまず。 
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r はい j を選び、垃送信指定を消去する 

①ジョイスティックを上/下に押して「はい」を還 
び、まっすぐ押ず 

• ずべての gj * 送信指定び消去されまず。 



すべての送信指定を消去する 


苗生•田〕で操作します。 





巧■力-ド案巧 
グ A ブリント指をを消去 
4 く！!信指定を消去 i 

j 画塚を消去 
■ 巧期化 
二房5 


r 送信指定を消去 J を選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 
©ジョイスティックで「メニュー」を選ぶ 
③「力ード実行」>「送信指定全消去」对噴に選び、 
決定する 


パソ n ンに接続する 
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故障かな？ 


故障かな？と思っても、修理に出す前にもラー度確認してください。 

特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検 
しても直!5ないときは、キヤノンヴービスセンターまたはご購入になった販売店に 
ご相談ください。 


こんなとをは 


電源が入らない。 


途中で電源が切れ 
る。 


グリップカバーを開 
いてもカセツト入れ 
電が動かない。 

カセット入れが動作中 
に止まって動かない。 
堀 

'‘画面がついたり消え 
たりをくり返す。 


ど5ずるの？ 田 

-バッテ U - パックび消耗しています。十分に充 
電したバッテ U —パックと交換してください。 ] 目 

• バッテ U —パックを正しく装着し直してください。 

•バッテ U —パックび消耗しています。十分に充18 
電したバッテ U —パックと交換してください。 

-何も操作をしない状態び已分じ(上続さました。 3曰 
もラー度電源を入れてください。 

•バッテ U - パックび消耗しています。十分に充 
電したバッテ U —パックと交換してください。 

• グ U ップカバーを完全に開いてください。 |2] 

バッテ U —パックが消耗しています。十分に充電 .p 
したバッテ U - パックと交操してください。 I 'U 

バッテ U —パックが消耗しています。十分に充電 .p 
したバッテ U - パックと交換してください。 


バッテリーパックが 
充電でをない。 


ぴ c 〜4 crc の温度で充電してください。 

バッテ U —パックを使用直後、バッテ U —パッ 
クの湿度が高くなり、充電湿度範囲がになって 
います。バッテ U —パックをしばらく放置して、 on 
温度が40む政下になってから充電を開始して 
ください。 

バッテ U —パックび故障しています。別のバッ 
テ U —パックをお使いください。 


操作ポタンを}甲して 
•ち動かない。 


電源を入れて<ださい。 

カセツトを入れてください。 


生ピントび合わない。 


ピントの自動調整が苦手な被写体です。手動で 
ピントを合わせてください。 

ファインダーの視度調整レバーで、画像びはつ 
をり見えるよラに調整してください。 

レンズび巧れています。最初にプ□アーでレン 
ズ表面のゴミ、ホコ U を取り除き、レンズを傷 
つけないよラに乾いた柔らかい巧で軽く巧いて 
ミちれを取り除いてください。ティッシュペー 
ノて一を使わないでください。 















こんなとをは 

ファインダーの画像 
がはつをりしない。 


ど5ずるの？ 

視度調整レノ く一で調整してください。 


キラキラ光っていた 
り、極端に明るい被 

夏莲も麗 こ： 離5 吟 CCD のスミァ現象で、娜ではぁりません。 

体）を撮影すると、 

縦に帯び出る。 


画面に通常出ない文 
字が出たり、正常に 
動作しない。 


画面で 「[^ J び点 
滅する。 

画面で「丘 P 」 が点 
滅する。 

画面で「困 J が点 
滅する。 

画面で「カセットを 
取り出してくださ 
し、_1び点滅する。 


「エリア/曰時を設 
定 L ； てください」が 
表示される。 


リモコンが動作しな 
し、。 


画面にノイズが出 
る。 

テレビの放送画面に 
ノイズが出る。 


本機はマイコンを使用した機器です。外部からの 
ノイスや静電気などにより画面に通背出ない文字 
び出たり、正常に動作しないことがあります。こ 
のような場合は、電源およびコイン型 U チウム電 
池をいったん取りはずし、しばらくしてから取り 
付け直して、操作してください。 

カセットを入れてください。 

バッテ U —パックが消商しています。十分に充電 
したバッテ U —パックと交換してください。 

ビデオカメラの内部に水滴が付きました。「結露 
について」をご覧ください。 


カセットを取り出して、入れ直してください。 


• 世界時計のエ U アと日時を設定してください。 27 

• 新しいコイン型 U チウム電池 CR ] 巨]目と交換 2日 
してください。コイン型 U チウム電池の「+」 

を手前にして入れ直してください。その後、エ 
U アと日時を設定し直してください。 I _ 

• ^ニューで 「 U モコンセンサー」を「入」にし 
て < ださい。 

• U モコンの電池び消話しました。新しい電池と 24 

交換してください。 I _ 

プラズマテレビの近くで本機を使っているとき 
は、テレビから離してください。 [_■ 

テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使 I 
巧しているとさは、テレビやアンテナケーブルから 一 
コンパクトパワーアダプターを離してください。 



111111111111111111111111111111111111111111111 画 


困つたとさに 











巧障かな？一つヴを 


r こんなとをは 

画面に映像び映6な 
し、。 


テスタート/ストップ 
I ボタンを巧しても録 
y 画しない。 


音が歪んで聞こえ 
る。 


音が実際よりかさ< 
記録される。 

再生画像にノイズが 
入る 


再生ポタンを巧して 
ち再生しない。 


プテレビに映像が出な 
A い。 

再. 

集 I 

テープは回っている 
が、テレビに再生画 
像が出ない。 


再生画像は出るが、 
内蔵スピーカーから 
i 音が出ない。 


ど5ずるの？ 

•電源スイッチを「力;ラ」、テープ/カード切換 
スイッチを n ^ j にしてください。 

• レンスカバーを開けてください。 

•電源スイッチを「力^ラ」、テープ/カード切換 
スイッチを n ^ j にしてください。 

• カセットを入れてください。 

•テープび終わっています（画面で「画 END 」 
が点な）。テープを巻さ戻すか、新しいカセッ 
卜を入れて < ださい。 

• カセットび録画できない状態です（画面で 
「[^」び点滅）。カセットの誤消ま防止ツマ S 
を確認してください。 

大きな音の近< (巧上げ花火や太鼓、コンサート 
など）で撮影すると、音が歪んで記録されること 
びあ0ます。 

大きな音の近< (巧上げ花火や太寶、コンサート 
など）で撮影すると、音が実際よりルさく記録さ 
れることびあ0ます。 

ビデオへッドび巧れています。市販の乾式のへッド 
ク U —ニングカセットでビデオヘッドをク U —二 
ングして < ださい。 

• カセットを入れてください。 

•電源スイッチを「再生」、テープ/カード切換ス 
イッチを「[^」にしてくださし、。 

• テープび終わっています（画面で「[^ END 」 
が点な）。テープを巻さ戻すか、新しいカセッ 
卜を入れて < ださい。 

• メニューで 「 AV 一 DV 」 を「切」にしてください。 

• テレビとの接続を確認してください。 

• テレビのテレビ/ビデオ切換スイッチをビデオに 
して < ださい。 

• ビデオへッドび巧れています。市販の乾式のへッ 
ドク U —ニングカ セッ トでビデオへ ッ ドをク U — 
ニングして < ださい。 

• コピー制限されたテープを再生またはダビング録 
画しよラとしています。操作を中止してください。 

スピーカーの音量び「切」になっています。ジョ 
イスティックで調整してください。 
















こんなとをは 


テープを再生一時停 
止している途中で、 
テープび停止する。 


力ードが入らない。 


カードに記録でをな 
し、。 


カードが房生でをな 
い。 

画像を消去できな 
し、。 


ど5ずるの？ 

テープを再生したり、アフレコするときなど、再 
生一時停止の状態が約4分30秒続< と、テープと 
ヘッドの保護のために、テープは停止します。操 
作を続けるときは、再をし直し、一時停止ボタン 
を押してください。 

カードの向さを確認して、正しい向さでカードを 
入れて < ださい。 

-カードを入れてくださし、。 

• カードの容量びいっぱいです。不要な画像を消 
ましてください。 

-カードび初期化されていません。カードを初期 
化してください。 

•画像番号が最大になっていて、ファイル名が作 
成でさません。；><ニューで ni 像番号」を r オー 
トリセット」にし、新しいカードを入れてくだ 
さい。 

• 30；><モ|」ーカードの場合、記録でさる状態に 
切り換えてください。 

•電源スイッチを「再生」、テープ/カード切換ス 
イッチを「巧」にしてください。 

-カードを入れてくださし、。 

画像のプ□テクト設定を解除してください。 

カードエラーです。電源を切り、カードを出し入 
れしてください。それでち点滅び続くとさは、 
カードを初期化して < ださい。 

本機の電源スイッチを「再生」、テープ/カード切 
換スイッチを「巧」にして、接続ケーブルを抜 
さ差しし、プ U ンターの電源を入れ直してくださ 
し、。 


メニューで 「 AV 一 DV 」 を「切」にしてくださ 
い。 

信号方式が異なります。アナ□グ入力では録画 
できる場合がありますので、接続した機器の説 
巧書をご覧ください。 


因び赤く点滅する。 


本機とプリンターが 
正しく接続されてい 
るのに、プリンター 
が動作しない。 


他のビデオ機器と 
DV 端子で接続し 
て、本機での録画が 
でさない。 



I 「印刷-1 


困つたとさに 


M M M 













K 障かな？一つヴを 


- 結露にごいて _ 

I 夏季、よく冷えたビールをコップにをぐと、コップの表面に水滴がつくことびあり 
' ます。この現象を結露といいます。ビデオカ^ラを結露した状態で使巧すると故障 
Z の原因にな0ますのでを意してください。 

:-寒い所から急に暖かい所に移動したとを -寒い部屋を急に暖房したとき 



湿度の高い部屋の中 




夏季、冷房のさいた部屋から急に温度や湿度 
の高い所に移動したとを 



本機は自動的に停止します。画励こ「結露しています」び約4秒間表示され、「田」 
び点滅します。カセットび入っている場合は、「結露しています」と「カセットを取 


り出してください」び表示され、 n ^」 び点滅します。 


カセットび入っている場合は、すぐに取0出して、カセット入れを開いたまま乾燥し 
た所に置いてください（結露したとさは、電源スイッチとカセット取0出しスイッチ 
のみ働きます)。カセットを中に入れたまま放置すると、テープを傷める可能性びあ 
ります。また、結露したときは、カセットを本体に入れようとしても入りません。 



國 


結露を巧ぐためには 

温度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカセットを取0出し、ビデ 
オカ^ラをビニール袋に入れて密閉してか5移動します。ビデオカ方ラび移 
動先の温度と同じになってか5袋か5取り出すと、結露を防ぐことげできま 


す。 


巧い始めるには 

水滴び消えるまでの時間は、周囲の環境によってをか異な0ますび、約]時 
間程度です。電源を入れて、画面の「田」び点滅しなくなっても、怠のた 
めさ5に1時間くらい放置してください。 










エリア/曰時を設定してくださ 世界時計の エ U アまたは日時を設定していません。世 
い 巧時計のエ U アと日時を設定してください（の27)。 

バッテリーパックを取り替えて バッテ U - パックが消耗しています。十分に充電され 
ください たバッテ U - と交換してください（の18)。 

カセットの誤消去防止ツマミを カセットが録画できない状態になっています。別の力 
確認してください セットと入れ換えるか、カセットの誤消去防止ツマミ 

を REC に切り換えてください（の]已3)。 

カセットを取り出してください テープ保護のため、本機が動作を中止しました。カセッ 

卜を取り出して最初から操作をやり直してください 
(の引）。 

入力を確認してください DV ケープルび DV 端テにきちんと接続されていない、 

または接続されたデジタルビデオ機器の電源が切れて 
います。 

_ ケーブルと端テ、電源を確認してください （ 田]日目)。 

結露しています _ ビデオカ;ラ内部に水滴がついています （田 ]44)。 

結露しています ビデオカ;ラの巧部に水滴がついています（田144)。 

カセットを取り出してください カセットを取り出してください。 

テープ終了です テープが最後まで巻かれています。カセットを巻戻す 

か、取り出してください（田4日)。 

記録されている規格が異なりまず HDV 方式で記録されているテープです。再生できま 

再生でをません せん。 

テープを確認してください HDV 方式で記録されているテープです。アフレコでき 

記録されている規格が異なりまず ません。 

テープを確認してください 長時間録画モードで記録された部分です。アフレコで 

[記録モード] きません （ mils )。 

テープを確認してください 1己 bit または1 2 bit 4チかンネルで記録された部分で 
[オーディオモード] す。アフレコでさません（田 1] 已)。 

テープを確認してください 記録されていない部分のため、アフレコできません 

[録画していません] (の ] 1已)。 

クリーニングカセットを使って 録画を開始した直後、ビデオヘッドが';ちれているとき 
ください に表示されます。必ずビデオへッドのク U —ニングを 

[ヘッドよごれ] してください（の1己己）。 

カードびありません カードがビデオカ;ラ本体に入っていません 

仰22)。 

画像がありません カードに再生する画像びありません。 

この入力信号には巧応していま HDV 方式の信号を DV 端子から入力しています。 


m i N i m i 川 mmmmm i m 


メッセージが出たら 

お知6せ表巧(約4秒巧出ます） 


困つたとさに 













I 
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メッセージが出た5?—つヴを 


カードエラーでず 

r 

カードにエラーがあり、記録、再をできません。 
一時的にカードエラーが起さる場合びあります。「カー 
ドエラーです」の表示が4秒後に消えて因び赤色で点 
滅するときは、電源を切り、カードを出し入れしてく 
ださい。因び緑色点灯すれば、そのまま記録、再生 
でさます。 

カードびいっぱいです 

カードに空さ容量びありません。別のカードと入れ換 
えるか、画像を消去してください。 

ファイル名が作成できません 

フオルダー番号と画像番号び最大になりました。 

この画像は記録できません 

アナ□グ入力した映像をカードに記録するとさに、信 
号の状態によっては記録できないことびあります。 

この画像は再生できません 

1 

再生でさない画像タイプ、互換性のない JPEG 画像、 
またはデータが破壊されている画像を再生しよラとし 
よし/ tlo 

■なプ U ント指定エラー 

回プ1」ント指定の設定巧能な静止画の枚数 （998 枚） 

を超えました（の]27)。 

旦*送信指定エラー 

1 

固*送信指定の設定可能な画像の枚数 （9 日8枚）を超 
えました（口137)。 

転送でをません 

動画は「國パソコンの背景」では転送でさません。 

静止画像がをすぎまず 

USB ケーブルをめいて < ださ 
，ぃ 

US 目ケーブルを抜いて、力ードの静止画像び180□枚 
政下になるまで静止画を消ましてか5、 US 巳ケーブル 
を接続し直してください。パソコンの場合、日 S の設 
定によっては、パソコンのモニターに画面が出ること 
びあります。このよラな場合は、画面を閉じてか5 

US 日ケーブルを接続し直してください。 


き作権 f 呆護信号 


3 コピー制限されています 
再生でをません 

(本機び再生側の場合） 

著作権保護信号び記録されています。再生でさません。 

コピー制限されています 
記録でをません 

(本機が録画側の場合） 

著作権保護信号が含まれています。記録でさません。 
または、アナ□グ入力時に、テレビやビデオ機器か6 
出力される信号が乱れています（の]日日、108)。 
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本機と円 ctBrid 旨 e 対応プ U ンターを接続時に、本機の画面に;欠のお知5せ表示が出 
ることがあります。巧処方法については、プ U ンターの説明書をあわせてご覧<だ 
さい。 

キヤノン製プリンター PIXUS/SELPHY DS シリーズについて 

1^ 〇次の場合は、必ずプリンターの説明書でご確認ください。 

-プ U ンターのエラーランプび点滅しているとを。 

-操作パネルや接続したテレビにエラーび表示されているとを。 

〇本書やプ U ンターの説明書を参考に対処をしてもエラーび表示されるとさ 
は、修理受付窓 □ (プ U ンターに付属の一覧参照）またはご購入になった 
販売店にご相談ください。 


ぺーパーェラー 


ペーパーびありません 


ぺーパーび詰まりました 


インク エラー 
インクびありません 

インクが巧丟りわずかです 

廃インクタンクび満杯でず 


ファイル ェラー 


ブ リントでをない画像でず 


プリントできない画像が*ネ女あ 
0ました 


ペーパーに異常があります。 

印刷でさないサイズのペーパーびプ U ンターに取り付 
け b れているか、または指定されたペーパーで印刷で 
をないインクび取り付け6れています。 

また排紙トレイが閉じているときは、開けてください。 
プ U ンターにペーパーび正しく入っていない、または 
ペーパーがありません。 

印刷中にペーノ く一が詰まりました。 

阵山を選び印刷を中止します。ぺーパーを取り除き、 
ペーパーをセットし直してか5、再度印刷してくださ 
い。 

インクに異常びあります。 

インクが正しくセットされていない、またはインクが 
ありません。 

インクの交換時期が近づいてしほす。臓行]を選ぶと、 
印刷を再開します。 

[続行]を選ぶと印刷を再開しますび、お早めに修理受 
付窓 □ (プ U ンターに付属の一覧参照）に、廃インク 
タンク（廃インク贩収体）の交換を依頼してください。 
本機切が、または異なる画像タイプで記録した静止画、 
またはパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷し 
よラとしました。 

本機切外、または異なる画像タイプで記録した静止画、 
またはパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷し 
よラとしました。 

本機拉が、または異なる画像タイプで記録した静止画、 
またはパソコンに取り込んで加工した静止画を*枚 
DPOF 設定で印刷しようとしました。 



PictBridge 対応プリンターの接続時に出るお知6せ表示 


困つたとさに 
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メッセージが出た6?—つヴを 


なプ U ント指定が必要でず 

カード内になプ U ント指定をしている静止画がありま 
せん。 

プリンタートラブル発生 

■ 

件止]を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜いて、 

プ U ンターの電源を切ります。しば b くしてか5、電 
源を入れ直し、接続ケーブルを接続してください。プ 

U ンターの状態を確認してください。 

，プ U ント エラー 

, 

忡止」を選んで印刷を中止し、プ U ンターの電源を切っ 
て、しば6くしてから電源を入れ直してください。 

な〜ボタンを使って印刷しているとさは、印刷設定 
を確認してくださし、。 

プ U ンターの状態を確認してください。 

■ A — ドウ ェア エラー 

1 

[中止]を選んで印刷を中止し、プ U ンターの電源を切っ 
て、しば b くしてから電源を入れ直してください。 

プ U ンターの状態を確認してください。 

1通信 エラー 

卜 

通信中にエラーが発生しました。「中止」を選んで印刷 
を中止し、接続ケーブルを抜いて、プ U ンターの電源 
を切ります。 

しば6くしてか6、電源を入れ直し、接続ケーブルを 
接続してください。む〜>ボタンを使って印刷してい 
るときは、印刷設定を確認してください。 

または、大量の画像び記録されたカードを使って印刷 
しよラとしました。画像の枚数を減 b してください。 

設定を確認してください 

な〜《ボタンを使って印刷するときに、プリンターで 
対応していない設定になっています。 

プリンターは使用中です 

使用中です。プ U ンターの状態を確認してください。 

紙間レバー位置び不正でず 

紙間レバー位置を正しい位置に直してください。 


プリンターカノ（一ぴ開いていま プ U ンターのカバーを閉じてくださし、。 

ず 














取り扱い上のご注意 


ビデオカメラについて 


液晶画面やファインダーをつかん 
で、本機を持ち上ばない 



強いお気の発をずる場所で巧わない 

テレビの上、プラズマテレビ、携帯電 
話、テレビ塔の近<など、強い電波や 
磁気を発生する場所での撮影や再生、 
操作は避けて<ださい。映像や音声び 
乱れた0、ノイズび入ることびありま 
す。 



太陽や強いライトにレンズやフアイン 
ダーを 向けない 


レンズやファインダーの接眼レンズは、 
絶対に太陽や強いライトに向けないで 
<ださい。また輝度差の大さな被写体 
に力方ラを向けたまま放置しないでく 



ホコリや砂のをい場所では使わない 

ホコリや砂のつきやすい場所での使用、 
保をは避けてください。砂が本機やビデ 
才カセツト内部に入ると故障の原因と 
なることびあります。 

また、レンズにホコリや砂びつくのを 
防止するため、使用後は必ずレンズカ 
バーを閉じてください。 



水や泥、塩分にミ主意ずる 

本機は防水構造になっていません。水や 
泥、短分などび本機やビデオカセット 
内部に入ると故障の原因となることび 
お0ます。 

極端なミ百度是にさ6さない 

温度差のある場所へ移動する場をは、 
「結露について」（口] 44) をご覧く 
ださい。 



守つてほしいこと 
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巧り巧い上のごを意一つヴを 


パツテリーパックにごいて 


このバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使巧しておりますので、充電す 
る前に使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電できます。 


おず巧電してか S 使ラ 

バッテ U —パックは、出荷時にかし充 
電してありますので、ビデオカ方ラな 
どの動作確認がでさます。長時間使用 
する場をや、動作確認びでさない場合 
には、バッテリーを充電してか5、お 
使いください。 



端子はいつもをれいにしてお< 

バッテ U — パック、充電器、ビデオカ 
メラの®と©などの端子は常にされい 
にしておいてください。使わないとさ 
は、ショート防止用端テカバーを取り 
付けてください。また、接触不良、 
ショート、破損の原因となりますので、 
端テの間に物が入0込まないよラにし 
て < ださい。 



持ち運びやな巧の際は、おず付属 
の ショート 防止 用 端子 カバー を取 
り付ける（図 A ) 

キーホルダー などの金属で®と©の端 
テをショートさせると（図が、バッテ 
U —パックの破損の原因となることび 
あ0ます。 


個 A ) 個 B ) 

巧電は使用直前にずる 

充電しておいたバッテ U —パックわ内部 
の化学変化によって、かしずつ自然に放 
電してしまいます。使用する当曰または 
前日に充電することをおすすめします。 
充電完了まで充電した状態で保管すると 
バッテリーパックの寿命を縮めたり、性 
能の <氏下の原因となることびあ0ます。 
長い時間ビデオカメラを使用しないと 
きは、画面に「バッテリーパックを取 
0誓えてください」び出るまでバッテ 
U — パックを使ってから、取りはずし 
て保管する ことを おすすめします。 
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巧電したのに、バッテリーパック 
の使用時間び極端においとをは 

常温で使用している場合は、寿命と考 
えられます。新しいバッテ U — パック 
をお求めください。 

こまめに電源を切つて®ラ 

-撮影中はちちろん、撮影一時停止中 
でをバッテ U —パックは消耗しま 
す。電源スイッチでこまめに電源を 
切ることび、使用時間を長くさせる 
つツです。 

-バッテリーパックは日で〜4日むの範 
囲で使用でさますび、性能を十分に 
発揮させるためには]日で〜3日でで 
使用することをおすすめします。ス 
キー場などでは、バッテリーパック 
の性能び一時的に低下し、使巧時間 
び短くなります。ポケットなどに入 
れて温めてか5使用すると効果的で 
す。 


バッテリーパックを長時間使用し 
ない場合でを、機能を維持ずるた 
めに、巧のことをおずずめしまず 

-湿度の低い室温で保管する。 

. 1年に1回程度、充電完了まで充電し 
てから、ビデオカ方ラに取り付け、 
画面に「バッテリーを取り誓えてく 
ださい」び出るまでバッテ U —パッ 
クを使ラ。複数のバッテ U —パック 
をお持ちの場合、同時期に巧う。 

シヨート防止用端子カバーについて 

ショート防止用端テカバーには、 
「 D 」 の巧びあります。バッテリー 
パックに端テカバーを取0付けるとき 
に 「 D 」の位置を変えることで、充 
電済みのバッテ U -パックを見分ける 
のに便利です。 

例：充電したバッテ U — パックの場を 
は、端子カバーを白い部分び見え 
るように取0付ける 


使用しないとをは、ビデオカメラか 
百バッテリーパックを®日はずず 

ビデオカ;< ラにバッテ U —パックを取 
り付けたままにしておくと、電源び切 
れていてをかしずつバッテリーを消耗 
します。長い間ビデオカメラを使用し 
ないときは、必ずバッテリーパックを 
取0はずして、湿度の低い、室温3日で 
政下の場所で保管してください。 


输 




バッテ U —パック 
の裏面 


□ 


端モカバーの取り付け後 


な雨 I +-_+ 日厶 

凡巧しノし场 口 


充電していない場合 


L 

L __ I 

I 合_ 

I ^ 


守つてほしいこと 
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巧り巧い上のごを意一つヴを 


(. この製品には、 U チウムイオン電池を使用しています。 

- U チウムイオン電池は U サイクル可能な責重な資源です。 

- U チウムイオン電池の回収 • U サイクルについては、下記の 
キヤノンホームページ上で確認でさます。 

-交換樓不要になった電池は、ショートによる発煙、発乂の恐 
れびあ0ますので、端テを絶縁するためにテープを貼るか、 

個別にポ U 袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回 
収 B 日 X に入れてください。 

-リサイクル協力店へのお問い含わせは、し^下へお願いします。 

-「製品、 U チウム電池をご購入いただいた販売ち」 

- r 有限責任中間法人 JBRC 」 および「キヤノン/キヤノンマーケティング 
ジャパン」* 

* 有限責任中間法人 」 BRC ホームページ 
http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html 
キヤノンヴ ポー トページ 
V canon.jp/support 


鶴 

Li-ion 
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カセツトにごいて 

カセツトはほ用を、おずさ戻ず 

テープびたるんで傷み、テープに記録 
した映像や音青びち化する原因となり 
ます。 

カセツトはケースに入れて、立て 
てな管ずる 

カセツトを長期巧な管ずるとまは、 
時々巻き直ず 

カセットを本体に入れたまま放置し 
ない 


セ□バンテープなどで、テープの巧 
をふさがない 

カセツトの畫面には、テープの種類など 
を検出ずる各種の巧びあ D まず。 



テープをつなぎさねせたカセット 
や規格かのカセツトは使用しない 

故障の原因となります。 



カセットを落としたり、ぶつけた 
曰して遇度な衝撃をちえない 

テープびたるみ、故障の原因とな0ま 
す。 



傷のついたテープは使用しない 

へッド汚れの原因とな0ます。 

金メッキ端子付きのカセットの場 
合は、カセットを十な回出し入れ 
した6、綿巧でをメッキ端子をき 
れいにする 

本機は、カセットメモ I 」一付きカセッ 
卜のカセットメモ U —機能には対応し 
ていません。 

間違ってミ肖さないために 

大切な映像を誤って消去しないために 
は、カセットの背にある誤消去防止ツ 
マ5を SAVE にしてください。誤ミ肖ま 
防止ツマ5を REC に戻せば、ちび録画 
でさます。 



守 n てほしいこと 
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取り巧い上のごを意一つヴを 


カードにっいて _ 

巧規に力ードを購入した隐には、 

本機で初期化を巧5 

ノ（ソコンなど本機(外で初期化した力一 
円ん正常に使えなしにとびあ D ます。 

力ードに記録した画像などのデー 
夕は、パソコンでか部記憶機器や 
A - ドディスクをほってバックアッ 
プを取っておく 

カードの故障、静電気などによ0記録 
したデータび破損したり、消えること 
びあ0ます。その場合の記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 

強いな気の発をずる場所でほねな 
い 

高温、を湿の場所に放置しない 
分おしない 

め百した日、曲げたり、落とした 
日、強い衝撃を与えない 


極端な温度差にさ百さない 

温度差のある場所へ急に移動すると 
カードの内部、表面び結露することび 
あります。結麗したときは、そのまま 
使用せず、水滴び自然にミ肖えるまで、 
常温で放置してください。 

力ードの裏にある端子部分にごみ 
やかなどの男物を付着させた日、 
手で軸れた日しない 

正しくない方向に無理に入れない 

カードには表裏、前後の区別びあ D、 
破損の恐れびあ0ます。 

ラベルを化った日、化のシールを 
貼った日しない 



コイン型リチウム電お CR1 巨1巨/ CR202 已について 


プラス （+) とマイナス（一）を 
確認して、正し<入れる 

接触不良を防ぐため、電池を巧い 
た巧で巧いてか百入れる 


捨てるとまは、燃えないコミとし 
て、適宜化理ずる 

けせ域によって異な0ます） 
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ビデオへッドをクリーニングする 

画面に「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあ 
ります。また、テレビ番組はされいに写るのに、ビデオカメラでテープを再生する 
と画面がおかしくなったり、画像全体が青くなったりすることがあります。これは、 
ビデオヘッドのちれが原因です。きれいな画像を撮影したり見たりするために、市 
販の乾式のへッドク u— ニングカセットを使って、こまめにビデオへッドをきれし、 
にしてください。 

正常な画像 ビデオヘッドが 


巧れているとまの画像 



〇へッドび';ちれた状態で録画したテープは、へッドクリーニング後にも正常 
に再生でさない場合びあります。 


守 n てほしいこと 
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曰常のお手入れ 


大切なビデオカメラやビデオカセット、カードをより長くお使いいただくために、 
日常のお手入れや保管方法には十分注意してください。 


お手入れ 

製品のミちれは乾いたやわらかい布で軽 
くふいてください。化学ぞラさんやシン 
ナーなどの使巧は、製品を傷めること 
びおるのでおやめ < ださい。 


ファインダーびミちれたとをは 

ブ□アーでファインダー表面のゴミや 
ホコ I 」を取0除さ、市販の眼鏡クリー 
ナー（巧製）などで}式いてください。 


S 歯 


レンズはいごををれいに 

レンズの表面にホコ U や巧れび付いて 
いると、自動ピントをわせびラまく動 
作しないことがあ0ます。レンズを常 
にきれいに保つよラにしてください。 
最初にブ□アーでレンズ表面のゴミ、 
ホコ U を取り除さ、レンズを傷つけな 
いよラに乾いた柔かい巧で軽く拭し、て 
汚れを取り除いてください。ティッシュ 
ペーノ く一を使わないでくださし、。 




長期間ほわないとまは 

製品を長期間ご使用にな5ない場合は、 
ホコ U びかなく、湿度の低い、30で政 
下の場所に保管してくださし、。 



る部のチェック 

長期間使わなかった後のご使用や、重要 
な撮影の前には、香部の動作をチ王ック 
してくださ化 

を服 


液晶画面について 

-ミちれたとさは市販の眼鏡クリーナー（巧製）などで}式いてください。 

-温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴げつくことびあ0ます。柔5かい乾 
いた巧で拭いてください。 
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キヤノンビデオシステム 


ワイドコンバーター 
WD - H 27 *1 


テレコンバーター 
TL - H 27 


フイルターセット 
FS - H 27 U 



ソフトキヤリングケース 
SC - 2000 



円 ctBrid 旨 e 対応プリンター 


ステレオビデオケーブ J レ 
STV -2 已 ON 


DV ケープル 

CV-1 已 OF (4 ピンー 4 ピン）/ 
CV-250F(4t ： V-6t ： V) 
USB ケープル IFC-300PCU 


コンパクト 
パワ—アダプタ- 
CA - 已70 


ビデオデッキ 

デジタルビデオ機器 
DVD レコーダー 


L 占 ifel 

パソコン 


PC 力ードアダプター 
□ USB 力ードリーダー/ライター 

SD メモリーカード SDC -12 SM / SDC - 已 12 MSH / 
マルチメディアカード 


ぉ知らせ 
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キヤノンビデオ システムー つヴを 


本機にワイドコンパ‘一夕一、テレコンパ’一夕一を取り付けたとき、ミニビデオライト 
使用時に影が出ることびありまず。 

テレコンパーターを装着時は、ビデオカメラが被写体に近づける距離が変わりまず。 
ズームの W の端：約 3 cm 、 T の端：約 3 m 



アクセサリーはキヤノン純正品のごほ巧をおすずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組みをわせて使用した場含に最 
適な性能を発揮するよラに設計されておりまずので、キヤノン純正アクセサリー 
のご使用をおすずめいた しまず。 

なお、純正品切がのアクセサリーの不具ち（例えばバッテリーパックの液漏れ、 
破裂など）に起因ずることが明5かな、故障や発火などの事故による損害につ 
いては、興社では一切責任を負いかねます。また、この場含のキヤノン製品の 
修理につきましては、保証の巧象夕1■となり、有償とさせていただきまず。あ5 
かじめご了承ください。 


A ぶなこのマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークでず。キヤノンの 
ビデオ機器をお求めの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品 
をおずずめしまず。 
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巧かの電源コンセントの種 IS 


'海外で使うとき 


本製品は、海列でちお使いになれます。 

テレビでの再を 

録画したビデオカセツトを現地のテレビでご賣になる場合、日本国内で採用してい 
る NTSC 方式（カラー受信ち式の1つ）で、映像/音声入力端テのついたテレビび必 
要になります。 

NTSC 方式はの国/地域で採用されています。 

曰本放送出版協芸発行 r 世界のラジオとテレビジョン]988」による 

♦アメリカ合衆国 •プエルトルコ ♦从イチ 
♦エクアドル 参ベネズエラ 参パナマ 
♦カナダ 参ペルー 参バ八マ 

♦キューバ 参米領サモア 参バラバドス 
♦グアム ♦ボリビア 参5ヤンマー 

♦大韓民国 ♦グァテマラ •フィ U ピン 
♦チリ 参グ U — ンランド参ホンジュラス 

参ドミニカ 参コスタ U 力 参ミク□ネシア 

参 トリ こ夕- ド-り 曰参コ□ンビア 参メキシコ 
参ニカラグア ♦スリナム 参台湾 
♦バ S ューダ ♦セントルシア 

電源について 

コンノてクトノくワーアダプター CA - 已70は、 AC ]0 日〜24日 V 己日/目 OHz までの電源 
に接続できます。ただし、電源コンセントの形状び異なる国では、変換プラグアダ 
プターび必要になります （1 つの国/地域の中でも地域によってコンセントの形状 
び異なる場含び あります)。 

コンパクトパワーアダプター CA - 日7日を海外旅行者用の電子式変圧器などに接続す 
ると、故障のおそれびありますので、使用しないでください。 
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巧がで使ラとを一つヴを 


まな国をと使用ずるプラグの種類（参考資料) 


♦北米 


フランス 

C 

7レーシア 巨. 

BF . C 

ペルー 

ん C 

アメリカ合衆国 

A 

ベルギー 

C 



メキシコ 

A 

カナダ 

A 

ポーランド 

巨 . C 

♦オセアニア 






ポルトガル 

巨 . C 

オーストラリア 

0 

♦中近東 


♦ョー □ッパ 


ルー7ニア 

C 

グアム 

A 

イスラエル 

C 

アイスランド 

C 



タヒチ 

C 

イラン 

C 

アイルランド 

C 

♦アジア 


トンガ 

0 

クウェート 

巨 . C 

イギリス 

巳.己 F 

インド 

巨.じ巨 F 

ニュージーランド 

0 

ヨルダン 

己.巨 F 

ィタ U ア 

C 

インドネシア 

巳 

フイジー 

0 



オーストリア 

C 

シンガポール 

巨.巨 F 



♦アフリカ 


オランダ 

C 

ス IJ ランカ 

巨.じ巨 F 

♦中南米 


アルジ I リア A . 日. BF . C 

ギリシャ 

C 

タイ 

A . 日 F . C 

アルゼンチン日 F . じ0 

エジプト 

己.己 F . C 

スイス 

C 

大韓民国 

ん C 

二 in ンビア 

A 

カナ U ア諸島 

C 

スウェーデン 

C 

中ま人民共和国ん日.が.じ0 

ジャ7イカ 

A 

ギニア 

C 

スペイン 

A . C 

ネパール 

C 

チ U 

日 . C 

ケニア 

巨 . C 

デンマーク 

C 

パキスタン 

巨 . C 

A イチ 

A 

ヴンビア 

己.巨 F 

ドイツ 

C 

バングラデシュ C 

パナマ 

A 

タンヴニア 

己.巨 F 

ノルウェー 

C 

フイ IJ ピン 

A . BF . 0 

バ A マ 

冉 

南アフリカ淵国 

巳. C . 巨 F 

从ンガ I 」一 

C 

ベトナム 

冉 . C 

フェルト IJ コ 

A 

モヴンビーク 

C 

フィンランド 

C 

香港特別行政区 B . BF 

ブラジル 

A . C 

モ □ッコ 

C 



マカオ特別行政区巨.仁 

ベネズェラ 

A 




巧巧時計の都市とげ表固 

本機の世界時計機能では、主要都市を含む世巧24ヶ巧の標準時間を表おできます。 
29ページの手順4-®で、エリア（都市名）を選んでください。 

ェ U アのちに-来が付くと、サマータイムになります。 


エリアと曰本との時差 


□ンドン 

-9 

ホンつン 

-I 

□サンゼルス 

-17 

パ U 

-8 

トウキョウ 

0 

デンバー 

-] 已 

力 - rn 

-7 

シドニー 

+ 1 

シカゴ 

-] 己 

モスクワ 

-6 

ソ□モン 

+2 

ニュー3—ク 

-14 

ドパイ 

-己 

ウェ U ントン 

+3 

カラカス 

-13 

カラチ 

-4 

サモア 

-20 

IJ 才 

-12 

ダッカ 

-3 

ホノルル 

-19 

フェルナンド 

- I 1 

バンコク 

-2 

アンカレジ 

-18 

アゾレス 

-10 
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保証書と アフターサービス 

本機の保証は日本国内を对象 としてい ます。万一、海外で故障した場合の現地での 
アフターサービスはご 容赦く ださい。 

保証書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されていることをお確かめの 
ラえ、大切に保存してください。 

アフターサービス 

〔製品の保証について） 

1本製品び万一故障したとさは、本製品と保証書をご持参のラえ、キヤノンヴービ 
スセンターまたはご購入になった販売店にご相談くださし、。 

2保証期間内でも保証の対象にな5ない場合わあります。詳しくは保証書に記載さ 
れている保証内容のご案内をご覧ください。 

保証期間はご購入曰よ0 ] 年間です。 

3保証期間経過後の修理は原則として有料とな0ます。 

4本製品などの不具をによ0録画されなかった場合の付随的損害（録画、録音に要 
した諸費用および得べき利益の損失など）については、保証致しかねます。 

[[修理を依頼されるときは〕 

己修理品をご持参いただくときは、不具合の見本となるビデオカセット、カードを 
添付するなどしたラえ、不具をの内容/修理箇所を明確にご指示ください。 

〔補修用性能部品について〕 

6ビデオカ^ラ補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有 
期間は、製造の巧ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けい 
たします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でわ修理が困難な場合と、 
期間後でも修理び可能な場合びありますので、その判断につきましてはキヤノン 
サービスセンターまたはご購入になった販売店にお問い含わせ<ださい。 
〔修理料金について^ 

7修理料金は故障した製品を正南に修復するための技術料と修理に使用する部品代 
との含計金額か5なります。 

修理見積につきましては、窓□で現品を拝見させていただいてか5概算をお知5 
せいたします。なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見 
積になりますので、その旨ご承知おきください。 


ぉ知らせ 
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主な仕様 


FV M 300 
システム 


録画ち式 

回転2へッドへ U カルスキャン 

DV 方式（民生巧デジタル VCR SD 方式） 

映懷記録ち式 

デジタルコンポーネント記録 

音声記録ち式 

PCM デジタル記録1巨 b け (48kHz/2ch) 

1 2b け (32kHz/4ch) 

信号ち式 

NTSC 方式準拠 

使用可能ビデオカセット 

MiniiK のついたミニ DV カセット 

テーフ速度 

約1 8.8 1 mm/ 秒 （SP モード時） 

約12.巳目 mm/ 秒 （LP モード時） 

録画/再生時間 

8日分 （8 日分テーフ使用時/ SP モード時） 

1吕〇分 （80 分テープ使用時/ LP モード時 

早送り/巻戻し時間 

約2分20秒 （60 分テープ使用時） 

撮懷素子 

1/巳型(：じ0、総画素数133万画素 
有効画素カード：約10日万画素 

了一つ.- 4:3撮影時：約目日万画素 

ワイド TV 撮影時（手ぶれ巧正「入」）；約7日万画素 
ワイド TV 撮影時（手ぶれ補正「切」）；約88万画素 

液晶画面 

2.7 型ワイド TFT カフー液晶（約 12.3 万画素） 

フアインダー 

0.33型 TFT カラー液晶（約1 1.3 万画素） 

マイク 

ステレオエレクトレットコンデンサー7イク 

レンズ 

f 二3.日一目 0mm F 二 1.8-3 .巨電動2日倍ズーム 

3己 mm フィルム換算時の焦点距離 
テーつ-. 4:3撮影時： 48.1 -962mm 

ワイド TV 撮影時（手ぶれ補正「入」）： 43.7 - 874mm 
ワイド TV 撮影時（手ぶれ補正 r 切」）： 40.3 - 806mm 
力ード： 40.1 -802mm 

レンズ構成 

8群10枚 

フィルター径 

27mm 

焦点調整 

TTL 自動焦点、マニュアル調整巧 

最短撮影距離 

ワイド端 1cm、 ズーム全域 1m 

色温度切り換え 

フルオート（セット、太陽光、電球付） 

最低被写体照度 

2ルクス（ナイトモード、シャッタースピード1/8秒時） 

推契被写体照度 

1日0ルクスな上 

手ぶれ補正機能 

電子式 
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記録力ード 

SD メモ U —カード、7ルチメディアカード 

カード記録サイズ 

静止画：1152X864、 640X480 

動画： 320X24 日、 160X120 (1 日フレーム/秒） 

カード記録規格 

DCF 準拠、 Exif2.2 準拠、 DPOF 対応 

画懷圧綱方法 

静止画： JPEG (スーパーファイン、ファイン、ノーマル） 

動画：画懷データ： M 加 on JPEG、 音声データ： WAVE (モノラル） 


* 本機では、 2GB までの SD メモ U— カードの動作を確認しています。すべてのカードの動作を巧証するちのではありません。 

FV M3 日日は、 DCF に準拠しています。 DCF は、（社）電子情報技術産業協妄 (JEITA) で主として、デジタルカメラ等の画徹 
ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる穏境を整えることを目的に標準化された規格 「Desi 目 n rule for Camera 円 le 
system」 の略称です。 

FV US 日日は、 Exit 2.2 (愛称 [Exit PrintJ) に対応しています。 Exif Print は、ビデオカメラとプ U ンターの連携を強化した規 
格です。 ExifPrin 快!応のフ U ンターと連携することで、撮穀時のカメラ情報をまかし、それを最適化して、よ0をれいなプ U ン 
卜出力び得5れます。 


入-出力端子（レペル/インピーダンス) 


映懷/音声端子 

¢3. 5mm 4極ミニジャック、 lVp-p/7 已 D 
出力時： -lOdBv (47 kn 負荷時） 3kn な下 
入力時：-1加 Bv/4 日 k n 攻上 

外部7イク端子 

の3.日 mm ステレオミニジャック、-日 7d 己V (6 日日 n マイク使巧時）/ 

己 kniU 上 

US 巨端子 

mini-B 

DV 端子 

マルチコネクター(特殊4ピン)、 IEEE13 日4準拠 

電源その他 

電源電圧 

DC7.4V 

消費電力 

ファインダー使用時：約と巳 W (録画中、 AF 合焦時） 

液晶画面使用時：約2.已 W (録画中、 AF 合焦時、明るさ標準） 

動作温度 

日む〜+40む 

外形寸法（幅X高さX奥行さ）已 7x77 XI 09mm (最大突起部を含まず） 

撮影時総質量 

約430旨（バッテ U- パック己 P- 208、ビデオカセット30分巧、 

SD カード含む） 

本体質量 

約370吕 

コンパクトバワーアダプター CA-570 

電源 

AC 1 00V-240V、 已 0/60HZ 

出力/消費電力 

公称 DC8.4V、 1.5A/29VA (100V) 〜 39VA (240V) 

使巧温度 

日む〜+40で 

外あづ■法（幅X高さX奥行さ）約已 2x29 X 90mm 

本体質量 

約13巳旨 

パッテリーパック 

BP-208 

使用電池 

U チウムイオン 

使巧温度 

日む〜+40で 

公称電圧 

DC7.4V 

容量 

8己 OmAh 

外あづ■法（幅X高さX奥行さ）約39 X呂X目 3mm 

費量 

約 40g 


* 仕様および外観は予告なく変更することびありますが、ご了承ください。 


お 

知 

ら 

せ 
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ミ毎列•で使ラとを_ 

が部マイク_ 

画質_ 

画質効果_ 

カセット_ 

画像サイズ_ 

画债消ま_ 

画像転送_ 

画像番号_ 

画徹プ□テクト_ 
カード：入れかた_ 
:記録する_ 
力ードジャンプ機能 
力ードミックス_ 

画面の表示_ 

画面のメッセージ_ 
かんたん 


索引 



アナ□グ入力 

10己 

アナ□グデジタル変撰_ 

113 

アフターサード;ス 

161 

アフレコ 

115 

イージーダイレクト 

_ ]22、13己 

印刷する 

121 

インデックス両面 

95 

ウィンドカッ h 

83 

打上け花火 

46 

液晶画面 

26 

液晶バックライト 

26 

エフェクト 

70 

ェ U ァ 

27 

エンドサーチ 

86 

おしら付ち 

81 

おがらせタイマー 

30 

お知らせ表示 

14己 

お手入れ 

156 

オートス□—シャッター_ 

76 

オートフォーカス 

92 

キな仕樣 

162 

オンスク U —ン 

80 

音章調整 

42 


力巧 


グ U ップベル S 


_23 

結露 


144 

コインが U チウム雷ミホ， 

_2己、 

]已4 

広泻 


_36 

高ず津写 


_93 

故障かな？ 


140 

誤消ち防止ツマミ 


]已3 

コンパクトパワーアダプター 
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再生ズーム 


_84 

再生ずる：カード 


_41 

テープ 


_39 

撮影する 


_29 

撮影モード 


_46 

撮影モード切換スイッチ_ 


_47 

サ7—タイム 


160 

=脚を使って撮る 


_38 

シャッタースピード 


_76 

巧期化 


101 

ショルダーストラップ 


_23 

シ U アル番号（機番） 


_ 13 

フ k 平 マーカー 


_81 

スノー 


_46 

スピーカー 


_42 

スポーツ 


_46 

スポットライト 


_46 

ズーム 


_36 

スライドショー 


_95 

静1卜両 


_32 

静止画確認時間 


_77 

世界時計 


_27 

接続：テレビで見る 


_44 

:ほかのビデオ機器へ録画する_ 
:ほかのビデオ機器やテレビの 

103 

画像を録画する 


]0百 

:パソコン 

_ 131、 

133 

わルフタイ7— 


_已6 

P ' dP'y 卜; ><=FU — 


_88 

送信指定 


137 





タイムコード 


30 


979已19732922巨1巨已6 

55862893892397144 
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AF 枠 _ 34、日 2 

AV 一 DV (アナ□グーデジタル変換)_ ] ]3 
DV ( IEEE 1394) 端テ _ 109、113、131 

FUNC ：.>< ニユー_60 

ID -1 ち式_37 


LE □ライト_ 

L 巧ード_ 

P (撮影モード）_ 

PHOTO ボタン_ 

Piet 巨 ridge _ 

SD メモ U —カード_ 
SP (標準）モード_ 
US 巨ケーブル 

( IFC - 300 PCU )_ 
US 巨端子_ 


_已巳 

_78 

_49 

_ 32、93 

_ 121 

_ 22 

_78 

_]21、133 
_]21、133 


46 


_ 16 
_ 18 
_82 
_46 
_87 
_28 
155 
_23 
_68 
_已2 
_77 
127 
_46 
1已己 
_36 
_46 
已3 


ナイト 


バッテリーパック：残量表示_ 

-お电_ 

パワーセーブ_ 

ビーチ_ 

日付サーチ_ 

日付-時刻_ 

ビデオへッドのクリーニング_ 

ファインダー:視度調整_ 

フエーダー_ 

フォーカス（ピント合わせ）_ 

フォー カス優元 _ 

プリント指定_ 

プ□グラム冉 E (撮影モード）_ 

へッド';ちれ_ 

望遠_ 

ポートレート_ 

ホワイトバランス 


対面}巧影_ 2d 

ダイレクト転送_133 リチウム電池_24、2己、 

ダイレクトプリント_121 リモ]ン_ 

デジタルエフェクト_已6 リモコンセンサー_ 

デジタルズーム_77 連写_ 

データコード_85 レンズカバー_ 

テープ/力ード同時記録_91 録画チェック/録画サーチ_ 

手ぶれ補正_77 録画モード_ 

電源：家庭用コンセント_19 露出□ック/露出補正_ 

:バッテ U - パック_18 

電源スイッチ_29 

動画（力ード）_33 

動画（テープ）_29 

ドライブモード_93 


マニュアルフォーカス_已2 

ニュー 76 







I ワ巧 

ワイド TV (16:9) 

37 

そのほか 1 

9点 AiAF 

92 

1 2 bit ち亩出力 

117 

AE 巨 

93 


お知らせ 


夕焼け 


46 
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Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャバン株式会社 

干1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 


製品の取り巧い方法に閲するご巧談窓口 


製品ち お問い含わせ 

FVM 3 日日キヤノンマーケティングジャパンお客様相談センター 
(全国共通番号）〇已 0- 已已曰-曰0003 

受付時間：平曰日;日日〜 2 日:日日 ± •曰-祝曰 ] 日:日日〜 17: 日日 
(1 月]曰〜 1 月 3 曰を除く） 

※上記番号をご利用いただけない方は 日 43-211- 日 3 日 4をご利用くだ 
さい。 

※上記番号は IP 電話プ□バイダーのサービスによってつなげ b ない場 
合びあります。 


キヤノンデジタルビデオカメラホームページのご案内 


キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲 
載されておりますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 
デジタルビデオカメラ製品情報 http://canon.jp/dv 
キヤノンヴポートぺージ http://canon.jp/support 

CANON IMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net/ 

保証書別添付 保証書は必ず「購入店•購入曰」等の記入を確かめて、購入店より 
お受け取り < ださい。 


本書の記載の容は、2日日6年7月]曰現在です。 


鎮 

Li-ion 

リチウムイオン電池のリサイクル 
にご協力ください。 


m 

この使用説明書は1日日％再生紙 
を使巧しています。 
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